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Nauwkeurigheid...... 


Het dieper in de problemen doordringen, 

mogelijk geworden door nieuwe weten- 

schappelijke ontdekkingen, heelt ıngrijpende 
teweeggebracht op werktuig- 
jig gebied. De ontwikkeling van de 

moderne smeermiddelen moet hiermede 

para e| lopen 

Snectroanalytische onderzoeken, waarto 


SHELL NEDERLAND N.V. 


de massa-spectrografen vereist worden, zijn 
onontbeerlijk bij het behandelen van be- 
paalde practische problemen. Onze Shell 
Laboratoria beschikken over deze zeer kost- 
bare apparatuur.. Daarom kunnen wij met 
onze service en technische voorlichting aan 
de industrie en het verkeer uiterst ver gaan 


Smeerprubiemen ? 


BEL SHELL 
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CONDENSER TUBES 


D: brochure „Condensor 
Tubes”, uitgegeven door 1.C.1., 


is geheel herzien en uitgebreid 


Wilt U ons even laten weten. pf 


U er belangstelling voor hebt? 
Wij zenden U gaarne een exem- 


plaar toe 


KONINGIN EMMAPLEIN 


IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES (HOLLAND) NN. 


Voor eeuwigdurende machines... Chroomharden 


Machineonderdelen, welke 
snel slijten, kunnen door 
ons chroomgehard worden, 
hetgeen de slijtage tot 1/10 
van normaal reduceert. Het- 
zelfde machinedeel kan later 
weeropnieuw chroomgehard 


worden. 
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A. ALGEMEEN GEDEELTE 44. 


Troisieme Congres International des Fabrications Me&caniques 
gehouden te Brussel van ı8 - 23 September 1950 - 


A. Inleiding 
Het initiatief tot het houiden van deze congressen is ge- 
nomen in 1946. Het 1s a September 1948, dat het cerste 


congres te Parijs, waar het secretarinat ge 


permanente 


vestigd is, als resuliant van de voorbereidingen geopend 
werd. 

Het doel van deze congressen is, bedrijfstechniei wit de 
metaalverwerkende industrie van alle landen ter wereld in 
stellen kennis t« 


practijkervaringen in andere 


lantste 
landen en werelddelen door 


de gelegenheid t nemen van de 
het bijwonen van de voordrachten van oollega’s, door het 
persoonlijk contact en door het bezoeken van fabrieken. 

Naast verschillende andere technisch-wetenschappelijke 
wereldeongressen is het „Congres International des Fa 
brieations Mecaniques’ dus een uiting van de behoefte aan 
industrieel contact op het gebiedl van metaalbewerking en 
eonstructie en van toegepaste fabrieage en contrölemetho- 
den; het accent ligt dus op de practijk 

Eik jaar wordt het thema door het internationale or 
ganisatiecomite, waarin Nederland vertegenwoordigd wordt 
door de Vereniging van Metaal-Industrieen, vastgesteld, 
waarna de voordrachten de visie weergeven, die de ver 


schillende sprekers op de onderwerpen van het thema 
hebben. 

Na het eerste congres te Parijs in 1948 werd besloten in 
1949 het tweede congres, gezien enkele bijzondere omstan 
digrheden, wederom te Parijs te houden. °) 

1940 „Produetion Effieieney'' 


(L’accroissement de la produetivitc), voor 1950 was het 


Was het thema in 


„la qualite de la produetion industrielle dans les fahri- 
cations mecaniques'', de kwaliteit in de metaalverwerkende 
industrie. 

Het aantal deelnemers van het eerste congres te Parijs in 
1948 bedroeg 400, welk hoog cijfer bereikt werd door een 
zeer groot aantal inschrijvingen van Franse zijde. In 1949 
bij het tweede congres, eveneens te Parijs, was het aantal 
deelnerners 220. 


!, Zie De Ingenieur Nr 49 van 3 December 1948, biz. A. 481 
%, Zie De Ingenieur Nr 48 van 2 December 1948, biz. A. 420 
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Bi) het derde eongres, 18 23 Se pt« mber 1950 te Brussel 


gehonden, waren 228 deelnemers ingeschreven, verdeeld 
Belgie (122): Gr. Brit 
Finland (1); Frankrijk (24) 
Italie (10); Neder 

Zweden (#4). Uit 


congressisten; ın 


over de navolgende dertien landen 
Denemarken (6) 
Duitsland (4) 


Portuzemi (1) 


tannie (5); 
Noorwegen (7) Israrl ih) 
land (24) Zwitserland (19) 
Nederland waren in 1948 aaunwezig 16 
1940 bedroeg dit cijfer 24. 
Ook in 1050 bestond het 
Congressisten 
hiter 


Nijverheidsorganisatie 


merendeel der Nederlandse 
verlegenwoordigers van de industrie 


waren ook van de 


aanwezig vertegenwoordigers 
T.N.O. en het Ministeri 


nomische Zaken. Ook enkele raudgevende 


van Koo 
Ingenieurs gaven 
door hun aanwezigheid van hun belangstelling blijk. 

Was het in 1948, tengevolge van de omstandigheden, nog 
niet mogeljk aan de Nederlandse congressisten voldoende 
buitenlandse betaalmiddelen ter beschikking te stellen om 
congres en „voyages d’etudes’' mede te maken °), thans 
konden, mede dank zij de gegeven adviezen door het Neder 
landse Ministerie van Kconomische Zaken aan de bevoegde 
Nederlandse 


congres als aan de 


instanties, de 


congressisten zowel aan het 


studytour deelnemen. Hiervoor moge, 
namens de Nederlandse deelnemers, ook op deze plaats, een 
woord van dank aan de overheid niet achterwege blijven 
Het ligt geheel in de geest van de doelstelling van deze 
congressen, voor elk volgend congres een ander land te kie 
zen. Zoals reeds vermeld, kwam in 1950 Belgie de eer toe 
het congres binnen zijn landsgrenzen te zien en nam het d« 
organisatie op zich. De „Federation des Entreprises de 
P’Industrie des Fabrications Metalliques’' (Fabrimetal) ver 
vulde op voortreffelijke wijze de rol van gastvrouw en het 
za! voor haar President, de Heer L. Bekarar en voor haar 
Directeur General, de Heer G. Veiren een grote voldoening 
zijn geweest het nieuwe gebouw van Fabrimetal te Brussel 
in de Rue des Drapiers ter beschikking te hebben kunnen 
stellen voor het houden van de voordrachten, de gemeen 


schappelijke lunches en enkele andere bijeenkomsten. 
’, Zie De Ingenieur Nr 40 van 3 December 1948, biz. A. #43, 


3 November, A. 50} 
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Het offieiiie programma voor het derde congres ver- 
van 


tingwreiie 


24 September, naast de opening en siul- 
van de President, acht voordrachten gedurende 
de oongresweek en acht pras tijkınedene lingen 


Zaterdag 


welke op 
28 September werden gedann 

Voorts was er gelegenheid voor fahrieksbezuwk waarbij, 
gedurende de eumgresweek, door de deeinemers keuze kon 
worden gemaakt wit bedrijven 

Tensiotte kon van 24 tot 27 September worden deelge 


nommen aan „voyages d’etudes’' langs vijf Beigische be- 
drıjven 

Voor de dames was er gelegenheid tezamen met de heren 
deel te nemen aan de openingseocktail op 18 September in 
het gehouw van Fabrimetal, de bezichtiging van de stad 
hutzen van Antwerpen en Brumel, zomede het oongresdiner 
op Vrijdag, 22 September in het Palais des Beaux Arts, Het 
is voor de Nederlandse Dames genoegren gewerst kennis 
gemaakt te hebben met Damen uit de Scamdinavische lan- 
Amerika, Belgi 


gelegpener tijd Nederland dit congrres zal moeten organiseren, 


den Zwitserland en Frankrijk. Indien te 
kunnen de Dames uit het buitenland verzekerd zijn van een 


bestend verbiijf 


B. De Voordrachten 


De Heer Benarer, Prösident van Fahrıimetal en van dit 


congres, wees bi) de opening op het »treven in deze 
weike 
betrekking heeft op een thema. Hi) wees o.a. op het gevaar, 


dat aan kwaliteit 


grewen de onderwerpen te beperken tot cen groep 
in 1050 het congre=-thema, een % 


beperkte betekenis gegeven zou worden van mant-mauw 

De eerste voordracht werd gehouden door Monsieur R 
x 


Nationale d’Arınex de Guerre 


Direeteur du Laboratoire d’ Kasais de la Fabrique 
F.N.), Herstal. die sprak over 


Influence de ia qualite et de la regularite «des matiores 


preimieres lans Ian qualite des produits finis 
Zijn beschouwingen kwamen in hoofdzaak neer op de 


steiling, dat de eigenschappen van cen product vallen of 


onder het „vorm onder het begrip „grondstof”, 


terwijl anderzijds alle eigenschappen ook kunnen worden 
ingedeeld onder „eonceptie‘' dan wel onder „uitvoering 

Deze twee en hun kruising werden daarna 
als stramien gebruikt, wuarop de spreker een patroon ont 


industrivle behandeline van de zone voor 


enkek 


grvolgen van slecht 


wierp van de 


kwaliteit. De voundracht bevatt« interessante pra« 


tische voorbwelden van «ak verdeelde 

10 September, werd het congrres voort zeit 
ir HM. K. Vor 


hielt, 


Op 
met een voondracht van een Nederlander 


(Philips 


The Rotes of design and manufacturing processes to 


Kindhoven), die een voondracht 
titehl 
obtain quality 

Spreker oomst steerde een toenemende interesse voor kwa 
hteint 
kwaliteit. 


de pronlucent 


conditio sine qua non voor het bereiken van een hoge 


norm voor kwaliteit is niet alwoluut, maar 
mi van het 


kan stellen 


meet dewir gekozen worden per 


gebhruik en de eisen, «die die consument stelt en 
priys 


in verband met 


beste is «dus niet de technisch bereikbare, 
manr de economisch verantwosrnde 

Na het vaststellen van 
handekte 


duetieafitelng 


eisen twerprr 


„preker de wijze, waarop deze eiwen anı 


worden kenbaar gemaakt 


hier, dat de verantwoordelijkheil voor de vervulling van de 


eiwen kan worden aanvaard. In verband met de sprekling, 


weilke in de maten tiydens de pr „luet ptreedt pleitte 


spreker voor een systeem, niet de tolerantiegren 


A. 503 


zen, al of niet t.o.v. een nominale ronde maat wordt aan- 
gegeven, maar om in de tekening die maat te vermeiden, 
waarbij de omtwerper de grootste frequentie zou wensen 
met daarbij de spreiding, die toelaatbaar is. Op grond van 
de ontwikkeling in de meettechniek is het immers mogelijk 
in de practijk nauwere grenzen aan te houden dan nood- 
zakelijk is 

Ken geanimeerde discussie over het laatste punt besloot 
de interessante lezing. 

De tweede spreker van deze dag was de Heer O, Zorıı 
xoren, Directeur la 8. A. Sulzer Freres, Winterthur, met 
een voordracht, getiteld: „„Qualite et prix de revient'', 

De Heer ZoLzikorkn was niet tevreden met de opvatting, 
dat om grotere nauwkeurigheid bij bewerking van werk- 
stukken te krijgen onevenredig grote kosten moesten wor- 
den aangewend. Daar hierover geen cijfers bekend waren, 
had hij zich tot taak gesteld, het verband te bestuderen tus- 
sen de nauwkeurigheid van bewerking en de bewerkings- 
kımten 


toond, dat de verandering in kosten met toenemende nauw- 


Uitgebreide onderzoekingen hadden hem sange- 


keurigheid in alle gevallen bij een bepaalde nauwkeurigheid 
een sterke stijging vertoonde, 

Alle krommen lieten aanvankelijk een flauwe stijging 
zien, waarna bij een nauwkeurigheid van 15. 25 mieron bij 
assen en 20-40 mieron voor gaten, een sterke stijzing op- 
trad, De waarden gelden zowel voor de bewerkingstijd als 
voor de totale kosten 

In zijn eonelusie kwam de Heer ZoLLikorer tot de uit- 
spraak, dat de meest economische nauwkeurigheid bij 
bewerking in de buurt ligt van toleranties, die overeen- 
komen met de 7de 1.8.A. kwaliteit. 

Grotere toleranties geven verder weinig kostenverlaging 
en kleinere toleranties worden onevenredig kostbaar 

Bij de discussie kwam als zeer belangrijk punt naar voren, 
dat afwerking volgens het 1.8.A. tolerantiesysteem H. 6 
tegenwoordig in Zwitserland door elke arbeider, zonder 
kostenverhoging, kan worden bereikt., 

De Heer H. Tönvenoum, Directeur Technique aux Eta- 
blisements 8. K. F 


zitting op 21 September met een voordracht, getiteld: „The 


Gothembourg, opende de middag- 
importance and the reliability of control”. tendeney 
towards the rationalisation of control 

Kort samengevat werd het volgende betoogd 

Op grond van uitgevoerde studies over tolerantie van een 
zuiger-brandstofpomp kan de volgende indeling van tole- 
remankt 


ranties worden 


1. Essentiöle toleranties: noodzakelijk voor goede werking 
der onderdelen; zij moeten gebaseerd zijn op research- 


uitkomsten 


Routine toleranties: komen het meeste voor; zij worden 


vastgesteld op grond van ervarıng 
besteller 


Gregarandeerde toleranties: soms gecist door de 


of door be paalde voorschriften. 


Instel toleranties: van geen belang voor de werking van 


de machine. Worden alleen voor de fabrıcage opgegeven. 


Contröle hierop blijft achterwege. 


Voorts werden enige practische wenken gegeven, welke 
oogrden het tolerantieb« grip te ve rbeteren, n.l 

een in eigen bedrijf gemaakt stel voorwerpen, welke be- 
paalde passingsgevallen belichamen, op de tekenzaal ter 
beschikking te stellen, zodat de constructeur kan voelen, 
wat cen bepaalde tolerantie betekent 

voor contrölewerk is steeds een dubbel stel kalibers no- 


werk 


en eontrölekalibers. Bij grensgevallen 


die, n.l 


eontrölekaliber te gebruiken. 
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wijzer meetapparaten moeten vaak gecontroleerd wor- 

den. De zuiverheid der instelling last dikwijls veel te 

wensen over. 
d. meting van goed- en afkeurgrens-tolerantie is principieel 
verschillend. 

De Heer Tönxenoum beval aan de goedkeurgrens met 
een vast kaliber en de afkeurgrens met een aanwijzend meet- 
instrument te meten 

De Heer W. Russaser, Ingenieur en chef & la Soeiete 
Genevoise des Instruments de Physique & Geneve, besloot 
deze namiddagzitting met een voordracht, getiteld: „La 
realisation technique du contröle””, 

Tijdens de voordracht werd een grafiek toegelicht, waarin 
de nauwkeurigheid werd aangegeven, welke van verschil- 
lende typen meetinstrumenten verwacht mag worden. 

Tevens werd de aandacht gevestigd op het belang van de 
toe te passen meetmethode naast de gevoeligheid van het 
instrument. De keuze van de meetmethode dient afhankelijk 
gesteld te worden van de physische omstandigheden 

Voorts werd aan de hand van vele lichtbeelden een uit- 
eenzetting gegeven van uitgevoerde meetinstrumenten 

De eerste ochtendzitting op Vrijdag, 22 September, werd 
gepresideerd door onze landgenoot ir Enssr Hırmans 

De Heer A. R. Merkar, President du Syndieat General 
des Industries Mecaniques te Parijs hield een voordracht, 
getiteld: „Erreurs de conception dans le contröl 

Zijn belangwekkende mededelingen kunnen aldus wor 
den samengevat: Contröle op het ontwikkelingsbureau is 
van groot belang, maar moet uitgeoefend worden volgens 
nauwkeurig omschreven voorschriften. Zij moet betrekking 
hebben op de keuze van materialen, de grand van afwerking 
en de toleranties. Permanent overleg tussen het ontwikke 
lingsbureau en werkvoorbereiding is nondzakelijk 

Enerzijds moeten tolerantie-eisen aangepast worden aan 
de mogelijkheden der beschikbare machines, anderzijds 
moeten zij niet scherper gesteld worden dan noodzakelijk 
voor de eis, welke aan het produet gesteld wordt. Preven 
tieve contröle is pre fereren boven afkeuringscortröle. De 
arbeider moet zoveel mogelijk zelf controleren en in ieder 
geval instrumenten hebben, gelijkwaardig aan die der 
contröleafdeling. Bij de eontrölenfdeling zijn goede ogen, 
grote betrouwbaarheid en evenwiehtisheid van belang 
Daarom zijn oude arbeiders dikwijls ongeschikt; vrouwen 
voldoen dikwijls zeer goed. Gelet moet worden op persoon 
lijke onafhankelijkheid tussen contröleafdeling en arbei 
ders. Samenvattende moet men bij de contröle streven naar 
het grootste nut met de laagste kosten A 

In de diseussie kwam naar voren het belang van de men 
selijke factor in het contrölevraagstuk, hetgeen de inleider 
aanleiding gaf tot interessante aanvullende mededelingen. 

De Engelsman, H. Warp. M.Se.F.R.I.C., Seeretaris van 
„Industrial Management Research Association of Great 
Britain’ behandelde in zijn voordracht de invloed van de 
menselijke factor. 

„Influence of the human factor in achieving quality 
produ« tion 

De hoofdgedachte kan als volgt worden weergegeven 

Slechts weinig mensen kunnen de hoogste kwaliteit pro 
duceren. De absoluut nauwkeurigen produceren niets, 
Vormgeving, kostprijs ete. worden menselijk vertaald in 
durf, intelligentie en inzicht 

Bij het bevorderen van de kwaliteit is het beter niet recht- 
streeks zich tot de massa te willen richten maar op een 
kleine kern van de beste werkers. Omgekeerd kan 2°, slech- 
te arbeiders de produetiviteit met 10 verminderen. De 
arbeider moet vertrouwen hebben in de leiding. Dit ver 
trouwen is meestal groter dan vermoed wordt. Psycho- 
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technische selectie moet gebruikt worden maar met dis- 
eretie toegepast. Nadruk werd gelegd op selectie van perso 
neel. De tentoonstelling in de fabriek van gerede produeten 
en produeten met een lange, goede staat van dienst werkt 
op de trots van de arbeiders, zoals ook het aanplakken van 
tevrodenheidsbetuigingen van klanten. Tiraining) Within) 
Industry) (in Nederland de Bedrijfs-Kader-Training 
B.K.T.) heeft mu in Engeland 250.000 mensen een cumus 
doen volgen. Essentieel is bij dit programma bij de toplei 
ding te beginnen 

T.W.I. (B.K.T.) geeft meer onderwijs dan alle Engelse 
scholen samen. De fabrieken zijn te groot geworden. Het 
optimum moet gesteld worden op 300 600 arbeiders. Stre 
ven naar netheid en zindelijkheid dient overal te worden 
bevorderd. Nut van muziek onder het werk is aan twijfel 
ondernevig. Over mooie eantines ete. zijn de meningen ver 
deeld. Ken arbeidsweek korter dan 48 uur dient nergens toe 

Kwaliteit in administratie is dikwijls belangrijker dan in 
de produetie en kan veel verbeterd worden. Ook in Enge 
land wordt de behioefte gevoeld grotere loonverschillen to« 
te laten voor verschillende vakbekwnamheid 

De zitting op Zaterdag, 23 September, werd geopend met 
een voondracht van de Heer G. Verren, Directeur General 
de Fabrimetal, getiteld 

„Röle eduenteur des organisations professionnelles et de 
l’Etat dans le domaine de la qualit« 

Het betoog van de Heer Vriren kan kort worden samen 
gevat 

„I.Etat, elient important et de notoriete travers les 
‚services publies, peut avoir une action de tout premier 
„ordre sur la qualite de la produetion industrielle s’il gere 
„rationneliement ses entreprises et s’il a le souci du progres 
„technique 

Voorts zette de Heer Verrer uiteen de grote invloed van 
de bonafide werknemers- en werkgeversorganisaties op het 
ifgeleverde produet 

Zaterdag, 23 September, was verder gereserveerd voor 

E.xposes pris dans la pratique 

Van de tien sprekers, die zich voor het houden van dez« 
korte demonstraties hadden aangemeld, heeft de Neder 
lander, ir H. K. Vorsena zieh gehouden aan het program 
ma, n.i. het demonstreren van toepassingen van toleranties 

De andere sprekers hielden korte voordrachten zonder 
demonstraties 

Aan het einde gekomen van de bespreking van de voor 
drachten, is de mening van de Nederlandse eongressisten, 
dat de voordrachten meer bij de practijk dienen te blijven 
en de „Exposes pris dans la pratique' ook inderdaad de 
monstraties moeten zijn en dan nog groepsgewijs ingedeeld 
dienen te worden en te geven aan het einde van elke voor 
dracht. Het houden van deze „Exposes pris dans la pratique 
op de laatste congresdag moet voor de toekomst worden 
ontraden 

In de slotrede dankte de Heer L. Brxazer voor het werk 
dat de houders van de voordrachten zich hebben willen g« 
troosten en voor de belangstelling van de congressisten en 
spreekt het vertrouwen uit dat deze congressen een traditie 
zullen worden. Uit de slotrede van de Heer Bexarur zijn de 


volgende passages vermeldenswaard 


„Tenslotte stel ik het zeer op prijs, dat men ernan ge 


„dacht heeft op dit congres naast de technische zijde van 
„de vraagstukken ook een plantsje in te ruimen aan de 
„inenselijke factor. Hoe talrijker en hoe groter de tot onze 
„beschikking staande middelen worden, hoe meer het nood- 
„zakelijk wordt een klimaat van goedwillendheid te kwe 
„ken. Deze waarheid werd uitgesproken op een vergadering 
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van nijveraarms, die zich ervan bewust zn in de overst« 
plants leiders van een group mensen te zijn. (wezien de 
siechte nasım, die ons in bs paalde kringen wel wat al ts 


gemakkelijk wordt toehbedeeld, is hei niet 


kwand er cons de sandacht op te vestigen, dat wi) 


mer punt wei degeljk beziehonuden 


ik in mijn openingsrede al zei plaatst het in 
dustrieel zich meer in het soriaal kader 
in op natimanl en internationnal gebied het bestaan zieh 
alsgwelt, Oinze rol en onze funetie willen, dat wi ons afen 
te uiten, en dat wi) ons van onze verantwoorde lijyk 
heil en onze voorrechten bewust zn Ik vat deze gu 
dachte in ern enkele zin samen, maar ik ben ervan over 
dat honzimten zal nen 

Fıydens 
I 
Franke jk en 


het vongresliner op 22 September spraken de 
(President), prof. A. Mernaı 
Beigische Minister van 
Zaken, prof. Corrrr, de enige 
selke het Beieuch Gouvernement aan het 


legde de nadruk op samenwerking van de 


Kuropese landen tot behowl van de 
Correr dat het gever in 
lage ron gend dewel dewr Hegering niet buyzonders 
was, maar wel, dat con Minister hartelijk dank werd g 
Minister hield zijn nanvankeliyk in de Frans 
taal, vervolgen prak bij Viaams, om te eindigen in d« 
De vongr sprekers Mernaı tuelden 
«die tafelrede eemt in de Frunse taal'on ddezelfde tim 
pranlı te ın I 
Prof, (orrer ı vervolgens cen uiteenzetting 
wereldbestel. Spreker In 
Ikeren miet de hamder 
or het van Marshall 
kwuntiteit en kwalıteit van 
in de gelegenheudl wor 
worte lan het be wijs 
Int ch ‘ Kuropese volkeren waardı 
Marshallhuip te hebben geacer 


pteerd 


Fabrieksbezoeken 


BERICHTEN VAN ALLERLEI 
De boardplatenfabriek te Hoogezand 
De plannen tot spricht va en | 
jan en 
anf, kan thans werkeltjk 
heut geworden Ir 


selverwerking kaı ei ins op 


Bell Telephone Mrs. Cy, S.A., ä Anvers et & Hoboken. 
Etablissements Wanson, a Haren Bruxelles - (ap- 
paraten) 
Contimeter, S.A., te Brussel (water-, gus- en elec- 
tmwiteitsmeters) 
Travail Mecanique de la Töle, S.A., te Forest-Brussel 
!potten- en pannenfabriek ) 
De geruwnude bedrijven konden van Brussel uit bereikt 
worden 
De „Studytour'', welke Zondag, 24 September sanving, 
beuul de congressisten griegenheid Brugge en Gent te be- 
zichtigen en in de badplaats Zoute te overnachten 
Vervolgens zijn bezocht: La Brugeoise et Nienise & 
Deisuve te Brugge (spoor- en tramwegmaterinal) 
\teliers de Flex trigues de Charleroi 
te Charleron; Forges de Gillv (kotts rbanken) te 
Gallv; Usines John Cockerill te Se raing: La Fahrique Nu- 
tionale d’ Armes de Guerre te Herstal 


Constructions 


De bedrijven, welke bezocht werden, gaven blijk van ver- 
vaardiging van produeten van hoge kwaliteit gepsard aan 
doelmatige produeti 

De werkplaatsen en laboratoria werden met grote openhar- 
tirhend getoond en op de gestelde vragen werd zonder te rug- 
hinuling geantwoord 

Het arbeswiste mpo lag over het geheel genomen hoog 

De fabrieken, welke zieh bereid hadden verklaard de 
eongressisten te ontvangen, hebben deze excursies in het 
algemeen uitstekend voorbereid en overal was de ontvangst 
hartelyk. Na afloop van de rondgang over terreinen en door 
werkpl satsen beantwoordde het aangeboden natje en 
Arog je aan de hoogste eisen van ,„kwaliteit’' doch de 
normen van de „kwantiteit" werden niet nauwkeurig aan- 

\an het einde gekomen van dit verslag, mag vermeld 
worden, dat de Nederlands comgressisten tot de conclusie 
zn gekomen, dat de dagen in Belgie zeer nuttig en leerzaam 
zijn geweest en zij naar Nederland zın teruggekeerd met 
veel gegevens, welke stof leveren tot nadenken over de 
vraagstukken, waarmede zij met buitenlandse collega’s van 
gedachten hebben kunnen wisselen 

De president van het congres heeft in zn slotrede toe- 
gezegzidl, dat het volledige verslag van de voordrachten spoe- 
dig verwucht kan worden. ') 

Venslotte kan medegedeeld worden. dat het internationa 
le onzanisatievomite heeft besloten, dat het vierde congres 
chouden zul worden in Juni 1952. Het thema voor dit 

neres, zumede het land (stad), waar het congres zul plants 
hebben, worden over enige maanden bekend germnnakt 

kanvragen voor het volledige verslag van het derde con 


1950, zumede vraren over het sanstannde vierde 


nen worden gericht aan het Alp. Seeretariaat 
in de Vereniging van Metaal-Industrieen, Nassaulaan 13, 


Den Hang, Tel. 184500 


N t stand te hebben ge- 
de modernste fabrieken van bouwplaten 
rien 
moesten vele problemen worden op 
juiste vervezeling met de defibratoren, 
weike voor hout peconstrucer] waren, wel tot de moeilykste 
gerekemi moeten worden. Daar o0k de Zweedse leveran- 
ciers van deze machines geen ervarıng hadden met de 


stro, kon men van ziyjde ook geen hulp ver- 
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Fig. Luchtfoto 
van de boardplaten 
fabriek Hoogezand 


wachten, zodat men zelf de problemen moest oplossen 
Dank zij een toegewijde resear: h is men hierin geslaagd, zo 
dat de fabriek thans geregeld produceert, 

Over het fabricageproces behoeft niet veel te worden ge- 
zegd. Het vertoont veel overeenkomst met de strocarton- 


fabricage, waarin ook de ontwateringsmachine een belang- 


rijke rol speelt. 
Als bijaondere schakel in de hardboardlijn staat een wit 


zonderlijk grote hydraulische etagepers met een druk 
vermogen van 3000 t en tafelafmetingen van 1,28 bij 5,50 
m. Deze pers wordt mechanisch geladen en gelost 

Het zachtboard wordt in plaatvorm gedroogd in een 
automatisch geladen drooginrichting met rollentransport 
waarvan de rollen op kogellagers zijn gelagerd 

In eontinubedrijf is een produetie van 12.000 t hard 
board (3.200.000 m’) te behalen. Op de zachtboardlijn is de 
produetie jets geringer 8000 t (2.500.000 m’). Evenwel 
de totale produetie van 20.000 t is nog aanmerkelijk lager 
dan de binnenlandse behoefte, die momenteel op 35.000 t 
wordt geschat. Daarbi) komt, dat een belangrijk deel van 
de produetie wordt geexporteertd, zodlat de fabriek zuveel 
orders heeft lopen, dat met cen levertijd van 8 maanden 
moet worden gerekend. 

De fabriek is aan het 1000-tons kanaal gunstig gelegen, 
zowel voor de aanvoer van de vereiste 28.000 t stro, als voor 
de afvoer van het produet. Deze gunstige ligging heeft 
mede tot gevolg, dat goedkoper naar een Engelse haven 
verscheept kan worden dan naar Rotterdam en dat men 
wat de vrachtkosten betreft vrijwat goedkoper uitkomt 
dan de Finse coneurrenten 

Dank zij de grondige voorbereiding en research is t« 
Hoogezaml met een volhardende ondernemingszin een 
bedrijf tot stand gekomen, waarmee niet alleen de leiding 
maar de gehele Nederlandse Industrie gelukgewenst mag 
worden. Onder leiding van de Direeteur, de heer ‘J. L. 
Smid, en onder het motto: „Als men iets goeds maakt, 
behoeft men niet steeds het goedkoopst te zijn‘, gaat deze 
Nederlandse bouwplatenfabriek zonder twijfel een goede 
toekomst tegemoet 


BR. W. 
British Couneil Scholarships 


Gegndigden worden gevraagd voor scholarships van het 
British Couneil, ten behoeve van studie aan Universiteiten en 
andere onderwijsinstellingen in het Verenigd Koninkrijk, voor 
het academisch jaar, aanvangend in October 1951 

Gegadigden moeten in prineipe minstens de academische 


grand van Candidaat bezitten of een daarmee gelijk te stellen 
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beroepsqualifieatie. Voorkeur hebben zegadigden tussen 
oud 

Aunvraagformulieren en volledige inlichtingen zijn verkrijg- 
baar bij het British Couneil, Heerengracht 458, Amsterdam 
Deze zijn niet meer verkrijgbaar na 10 November 1950, terwijl 
de aanvraagformulieren uiterlijk 20 November 1950 moeten 


ingediend 


Prijsvragen van het Bataafsch Genootschap der 
Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam 


Voor openbare en partieuliere werken (b.v. stadsuit- 


breiding, aanleg en verbetering van wegen en spoorwegen 
beton) zijn grote hoeveelheden zand nodig van bepaalde 
kwaiiteit 

Gevraapıl wordt een Verhandeling, welke een overzicht geeft 
van 
I. de hoeveelheden zand, welke in ons land in de naaste toe 

komst vereist zullen zijn 
2. de pinatsen, waar dit zaund zul kunnen worden gewongen, 

zonder het algemeen belang te schaden 

de wijze, waarop deze zandwinning dient plants te vinden; 
het kosten-vraagstuk 

In de Iuatste jaren vragen wetenschap en techniek 
steeds dringender om grote eenlingkristallen en hieruit ge 
sneden plaatjes en staafjes voor eleetrotechnise he, optis« he en 
andere toepussingen, Er worden gekweekt kristallen met be 
grenzing door platte groeiviakken (vnl. ut oplossingen) en met 
willekeurige begrenzing (vnl. wit smelten). In vele gevallen is 
het gewenst, dat het kristal in bepaalde richtingen uitgroeit; 
dit is mogelijk, doordat bij de door groeiviakken begrensde 
kristallen bepaalde viakken zieh wel en andere zieh niet ont 
wikkelen 

Gevraagıl wordt een overzicht te geven van de methoden 
om grote eenling-kristallen te kweken, daarbij in het bijzonder 
rıa te gaan, wat er bekend is van georiönteerde groei, van de 
factoren, die van ınvloed zijn op de vlakken-ontwikkeling en 

theorie dienaangnande; vervolgens aan de hand var 

theoretische beschouwingen na te gaan, welke middelen toege 
past zouden kunnen worden om georiönteerde kristalgroei t« 
verwezenlijken. Hierbij wordt vooral gedacht aan niet-gelet 
dende kristallen, dus minder aan geleidende en half-geleidende 

Gevraagd wordt cen studie over de betekenis van de 
ineest voorkomende zouten in polderwater, in bodemvocht en 
in gietwater voor de verschillende takken van Landbouw (wei 
de-, akker- en tuinbouw, inelusief glaseultures). Hierbij dient 
te worden omschreven 
a) de invloed van verzouting op de ontwikkeling van plant en 

dier 
b) de resultaten, uitgedrukt in hoevselheden produeten of ın 

geld, die kunnen worden verkregen door bepaalde ver 


lagingen van het zoutgehalte 
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ondersockingen, die eventunel nodig worden gescht, om 
het probleem tot merrdere klaarheid te brengren 
Antwoorden op de vragen worden ingewacht witerlijk 21 
December 1851 bij de ir W. N. 
Nowres, Burg. Meineszlaan #4, Rotterdam, wie inlichtingen 


omtrent de bepalingen en voorwaarden te verkrijgen zijn 


Het sooste lasexamen van de Nederlandse Vereniging 
voor Lastechnick 


In opgrricht nam de N.V.L. al da lelyyk de orgunisatie 
van examens heit verkrijgen van hei diploma voor vak 
san lamer ter hand en reeds op 223 Fehruari 
1005 kon bet eerste Isaexamen worden afgenomen. De examens 
die zowel voor elentrisch- als voor autogren laseen worden al 
gelegd, worden voor het eomte onderscheiden in plastwerk 
vonstrurtiewerk en meparatiewerk, voor het laatste in plast 
werk, pijpwerk, reparatiewerk en vliegtuigiaswerk. Voor elk 
dezer onderdelen kan diploma worden ver 
kregen 

Herds hebien zieh 4808 candmlater ? 
worpei rvan wer 
Yooral na « iantste is de belan 
krigen v deze diploma huiter 
wonlen thans grmiddeld examens 
‚en van 800 

Dat het lassen een helangı 
in cms land innermt, biuykt un 
in ziın imlekdın tot het 
een nantal 
de Koninklijk« 

Hirt 
muiloen ! gewicht 
bruik van 

Het aantal beroej 
op 10.000, het anntal 
in handen 

Imt de N 


werk in Neck 


SOLAR MEATING 


tned van de lastechniek, examinatoren en oud-examinatoren 
en de examinandi van dit examen aan een diner in Krasna- 
poiski te Amsterdam, wasraan was voorafgegsan cen bezoek 
aan de werkplastsen van het Koninklyjke >hell Laboratorıum, 
waar een kleine tentoonstelling van examenwerk was georgs 
niscerd, ven examendemonstratie werd pegeven, en het labora- 
torium voor metaalondersoek werd bezichtigd. Tevens werd 
daar aan de gasten een thee en een borreil aangeboden 

Moge de N.V spoedig haar 1000ste lasexamen herdenken! 


vK 


Huisverwarming met zonne-energie 


Biykens proefnemingen van het Massachusetts Institute 
of Technology is bovengenoemd« wijze van verwarming zonder 
extra hoge louwkosten mogelijk voor de streek van Boston, 
waar de gemiddelde wintertemperatuur ijets minder dan 5 
beidraagt. Ken, koperen piaat van 36 m’ oppervlakte aan de 
zunzijde zwar: gemankt om de zonnewarmte op te vangen 
werd onder een helling van 57°, naar het zuiden toegekeertd, 
het dakvlak achter glas aangebracht. Water voert de opgevan- 
gen warmte naar een Il m lange tank van 0,75 m doorsnede 


waarın het niet terstond benodigd warmtesurplus wordt geao- 


ecumuleerd voor zonloze uren en waaruit het water wordt betrok 


ken voor de verwarmingselementen, weike als plaiondverwaär- 
ming worden gebruskt, Deze elementen bestaan uit buizen 


van koper, 22,5 cm uiteen, sangesioten op hoofdleidingen, 


alles in contact miet het pleisterwerk ken pomp, aangedreven 
Ioor con motor van! , pk, zorgt voor de circulatie van het water, 
dat in de tank terugkeert. Ken tliermastaat houdt de tempera 
tuur in de kamers op 68° F. Mocht deze onder de 65° F guan da- 
len, doordat de reserve aan warmte in de tank te ver is uitgeput, 
dan wordt het tekort in deze aangevuld door in de tank aange- 
brauchte eleetrische verwarmingselementen van 4kW., In de 
winter 1048 40 ı het gebleken, dat op deze wijze rum de helft 
van de benodigde warmte aan de opgevangen zonnestraling 
kon worden ontleend en bovendien 30 der benodigde warmte 
rechtstreeks door grote dubbele en driedubbele vensters op het 
zuiden, die na dunker door speciale pordijnen werden geisoleerd 
zunlat nog »lechts 20%, door aanvullende verwarming moest 


geleverd, hetgeen men meent tot 10°, te kunnen terug 


neemt aan, dat in een klimaat met een gemiddelde 
wintertemperatuur van 10° C deze wijze van verwarming met 
zonnewarmte alleszins doelmatig is. Ook dan zou men echter 
hulpverwarming nodig hebben met het oog op langdurig be 


lekte hemel of byzonder koude dagen 
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Uit het buitenland 


Zoldering-verlichting met daglicht waarborgt een meer 
gelykmatige en daardoor vaak betere verlichting dan die 
welke eenziydig rechtstreeks door de vensters wordt verkregen 
Voor die, grotendeels indireete, verlichting worden op grote 
schaal een bepaald soort in Zweden ontwikkelde vensters ge 
bruikt, die thans ook in Zwitserland worden vervaardigd en 
toege past dubbele vensters hebben tuwen hun heide 
glasruiten een jaloezie, waarvan de 30.50 vliakken het deor 
deze opgevangen daglicht naar de zoldering refleeteren. De 
helling dezer viakken kan uitersnard zo ingesteld worden, dat 
een optimaal effeet wordt bereikt. De vensters kunnen als den 
geheel, en wel, als kantel-vensters, draaiend om een as ter 
halver hoogte, geopend worden. Afbeeldingen en enkele con 
structieve bijzonderheden vindt men in de Schweizerische Bau 


zeitung van 22 April 


Het ontwerp voor een Kanaal-boot uir lichrmetaal van 
2000 t werd onlanıs voor de Institution of Naval Architeets 
behandeld. De lengte is 15%, de breedte 13,70 en de holte 
7,60 m. Ken overeenkomstig schip van staal zou 1, 3,68 m 
diepgang hebben en een wuterverplaatsing van 2.845 t, t« rwijl 
de eijfers voor het lichtmetaal-schip resp. 3,13 m en 1.980 t 
zijn. Voor de snelheid van 21 kn heeft het stalen schip een ver 
mogen van 5.424 pk nodig, terwijl het lichtmetalen met 3.060 
pk kan volstaan. Het gewicht van het oasco is in de twee 
gevallen resp. 1.110 t en 485 t en van de machines resp. 615 t 
en 400 t, Het lichtmetalen schip kost ca £ 60 duizend meer dan 
het stalen maar zijn machines £ 35 duizend minder, terwijl de 
brandstofbesparing op &£ 6 duizend per jaar peschat wordt. Zo 
is het in 20 jaar gemakkelijker af te schrijven dan het stalen 


schip; bovendien is daarna de sloop- waarde belangrijk hoger 


Ligniet-lagen, geschat op 27 milliard t zijn de emige 
brandstof, welke gevonden wordt in de Australische staat 
Vietoria, welke in oppervlak gelijk ıs aan Gr. Brittannie en een 


bevolking heeft van 2 millioen, waarvan rum ® 


‚in Melbourne 
De grondstof wordt in dag-bouw gewonnen met behulp van 
grote excavateurs, vervolgens gedroogd om het vochtgehalt: 
van 65 tot 15%, terug te brengen en dan tot brıketten ver 
werkt, ook ten gebruike van de spoorwegen. Deze konden tij 
dens de oorlog niet voldoende andere brandstof krijgen, het 


geen aanleiding werd tot deze exploitatie over te gnan 


Verlaagde elliptische koepels bieden als zeilfdragend 
oppervlak vele mogelijkheden van architeetonische toepassing 
hoewel er nog weinig gebruik van wordt gemaakt. Door de 
omgording, waarin alle drukspanningen van de koepel worden 
opgevangen en in trekspanningen worden omgezet, uit voor 
gespannen beton te vormen, kan men grote ruimten over 
spannen. De constructie, waarop zulk een koepel must 
behoeft slechts op vertieale druk berekend te zijn. In d« 
innales de U Inst. techn. du Bätiment et des Travanı publics 
van Mei 1950 wordt nagegaan, welke de minimum dikte mag 
zijn in verband met elastische deformatie en brandgevaar 


vooral van belang bij grote werken 


Le Genie Civil, en 15 Sept. 1050 


BOEKENNIEUWS 
Dr €. H. van Os. Getal en Kosmos. Meulenhof, Am 


sterdam, 1947, 278 p. 


Dit boek vormt het eerste werk dat in de wetenschappe 
lijk-wijsgerige bibliotheek is uitgekomen en het zet deze 
serie op magistrale wijze in. Dit behoort tot de mooiste bo« 
ken die ik op natuur-filosofisch gebied heb gelezen. Ken 
levend boek, boeiend geschreven en glasheider van betoog 
trant. De ondertitel van het boek Imidt: wiskunde en wereld- 
beschouwing en dit vult de hoofdtitel: Getal en Kosmos 
voortreffelijk aan. De schrijver voert ons door de natuur 
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filosofische beschouwingen der oude Grieken over de mo- 
derne natuurwetenschap en de moderne meetkunde en wis- 
kunde naar metafysische beschouwingen, die onze werekl 
beschouwing ten nauwste raken. 

Zo wijst de schrijver er aan het einde van zijn boek (p. 
260) op dat Praro ons reeds leerde dat er een hogere wereld 
is, waarmede het mensdom onbewust in verbinding staat 
en waaruit al datgene komt, wat wij goed, schoon en waar 
noemen. De moeilijkheden die ontstonden door de bezwaren, 
die de schrijver in zijn boek tegen deze hypothese heeft ont- 
wikkeld, ontstonden alleen hierdoor dat wij ons die hogere 
wereld als absoluut volmaakt en ceuwig onveranderlijk 
dachten. Zij verdwijnen, als we in haar een levende wereld 
zien, die zelve groeit en zich ontwikkelt, of desnoods een 
hierarchie van werelden, We komen in overeenstemming 
met allerlei oceultistische stelsels van vroegere en latere 
tijd, die ons leren, dat wij voortdurend ge inspireerd worden 
uit „innerlijike werelden’' of „hogere gebieden’ of hoe 
men het noemen wil 

Dit is wel de het meest ver reikende oonclusie die de 
schrijver uit zijn beschouwingen trekt en inderdaad is dat 
resultaat zo belangrijk dat dit alleen reeds een hoge beteke 


nis aan dit werk verieent. Maar de waarlijk brillante wijze, 


waarop Van Os ons door het gebied der moderne natuur- 


wetenschap voert, verhoogt de waarde van dit boek in niet 
geringe mate. Hij siaagt er in om mensen, die belangstelling 
voor deze problemen hebben doch geen professionele wis- 
kundigen of physiei zijn, voortdurend te boeien met pro 
blemen, waarvan de oplossing ver boven hun natuurweten- 
schappelijk niveau ligt en die hij hun nochtans glashelder 
laat zien. Dit talent, waarvoor wijlen prof. H. A. Lorentz 
zo vermaard was, blijkt ook prof. van Os in hoge mate te 
bezitten 

Het is niet gemakkelijk om van de rijke inhoud van dit 
boek een korte samenvatting te geven. De leer der getallen, 
de moderne meetkunde, de mechanien, de relativiteits- 
thesrie de quante ntheorie de onzekerk« idisrelatie van 
de logistiek, het intuitionisme van Brovwen, 
het komt er alles bij te pas en het krijgt alles een kernach- 
tige prineipiele verklaring. Maar dit alles is nimmer doel, 
doch hulpmiddel tot natuurfilosofische en metafysische 
bespiegeling 

En op dat stuk lopen twee belangrijke draden door het 
gehele werk heen 

De cerste is het telkens aanknopen bij de metafysier der 
Griekse filosofen en hierbij spelen de denkbeelden der 
Pythagoreeers een belangrijke rol. De filosofie van Pyrma- 
GoRAs en zijn school wordt in het begin uitvoerig behande Id 
en de bekende stelling: "De dingen zijn getallen’’, die voor- 
treffelijk wordt toegelicht, loopt als een rn de draad door het 
gehele werk en telkens weer w Ist VÄan (is er ons op dat 
deze stelling ook in de moderne natuurwetenschap haar 
bevestiging vindt, zo zelfs dat de schrijver witroept (wen 
wonder dat de Engelse astronoom Jrans verklaart dat God 
blijjkbaar een mathematieus is 

Het tweede belangrijke probleem, dat in dit boek telkens 
weer op de voorgrond gebracht wordt, is dat van Hrraxtı 
ros, de Eleaten en van Praro, n.|. de verhouding van de 
veranderlijke en bedriegelijke schijnwereld, waarin wijleven, 
tot het rijk der eeuwige waarheid. Dit waarheidsprobleem 
wordt telkens weer op een ander niveau opgenomen en tel 
kens weer van een ander gezichtspunt bekeken. Men maakt 
de worsteling met dit probleem, door het gehele werk heen, 
als 't ware aan den lijve mee en het wordt een boeiend tafe- 
reel. Het culmineert in een behandeling van Praro’s 
ıdeeenleer en wil deze statische wereld door een dynamische 


vervangen. Men krijgt dan een metafysisch rijk, dat leeft, 
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groeit en sich ontwikkeit en dat is de eindeonchwie van dit 
boeiende werk. 

Ik hoop dat vele lezers van De Ingenieur dit boek ter 
hand zullen nemen. Zij zullen er zeker geen spijt van heb 
ben. Maar het voortdurende contact tussen wis- en natur 
kunde en de filsofische problemen van wereldbeschouwing 
maakt dit werk ook ongetwijfeld interessant voor profes 
sionele mathematiei en fysiei 


Ir dr A. 


INGEZONDEN 


Voorstel tot vorming van een organisatie van 
de hogere ambtenaren 


Antwoord op een vraag van ir H. H. Sirks 
In het ingezonden stuk ın De Ingemieur bie. | 
heben aan kerkelyke of 


die 


kuste 


t wientiek met 
er werkers. 
het 
Het 
in ven 


sanyanndıng 


dalen afdalen om van daaruit weer andere toppen met vreugde 
te aanschouwen en deze te bestijgen in een steeds groeiende 
bewondering 

De vraag welke berg nu wel de schoonste is zullen z1j schou 
derophalend beantwoorden met: Ze hebben allen hun schone 
en hun kwade zijden, maar het (scheel 15 het mooıste 

Maar 


toeven op grotere hoogte nodır 


m tot deze erkenning te komen is een veelvuldig ver 
H.H. 
Naschrift van de redactie 
n de vraag van ir Sıunaıs hebben wi niet de tegenstelling 
gevumden, die ir daarin heeft gelesen 
estelen betekent hier het zich (geestelijk) vrij ma 
Het hondt in dit geval miet 


ken en is dus ern possitief handelen 
in, dat men bepaalde dogma's verwerpt, doch juist dat men 


met volle erkenning dat zı, een basis zijn, waarop degenen, die 


komt 


ver religieus inzicht, dat lesdt tot verdraagzaamherd 


tot een 


sanvaanden een levenshouding kunnen opbouwen 


rip tegenover andersdenkenden 


ouden wi) een andere opvatting zijn toegedaan, dan hbadden 


elke godsdienstige of pohtieke diseussie in ons blad 


rmiden de stell an de vraag verzocht deze anders tı 


redigrr 
ın aanmerkıng nem wi) ons verantwoord hier 


mee Jıseussie 


PERSONALIA 


Ambtsaanvaarding prof. dr ir J. P. Mazure 


Prof I. P. Mazrne, benoemd tot hoogleraar in de af 


deling 


de toegrer te meel zal Woensdag 8 November 1950 des 


waterbouwkumde om onderwis te geven in 


vergeadering in de 


school, 


namiddags te 
vergmderzanl 
Delft nr I18 van zijn ambts 


sanvanrdın 


Ambtsaanvaarding prof. ir H. C. A. van Eldik Thieme 


\ 1 benoemd tot hooglernar 
psbouwkunde en 
erkeentech 


r 1050 


adering 


otechnische 


(detober 
ı Gelderland 
noemd 


Maatschappij A.E.G. 
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R 
der hogere werken! 
Hierop past het antweord 
Hertz twarsteld | ben aan kerkelijke itieke 
ma in di ler 
k zijn, gelijk dat 
rim zal mieten in 
ver estesbeschaving, een 
intelleetuele vorming. De van kerkelijke dogma's 
doet aan deze beschaving en vorming geen afbreuk. levert x 
anderer: int tanıders, die men gaarne tot andere 
tachten k ı zelfs ı willen Klke 
m bovenstnamde vraag voor zover kerkelijke dog 
| 
lient gehramd rkt te worden als een uiting van het ontbreken 
van dit begrig 
Zumder dit begrip samenwerking in een orgmnisatie, noch “ 
ere werke ra een bepaald middel aan 
tun 
lienstig is. H zich sie van dat middel viiegtuig 
r } ick toelantbnar is niek en sp nuter D 9 Noven 
werker lan toch beenp. maar zeker in de van de > sche Hogeschool 
ft nr 118, een che nleidins 
er Oude Deift red von 
Naschrift 
Het antwoord va tot volgend Ir is aangesteld als offieier van de 
Dienst van de Koninklijke Marin 
a er kit Ir W. vet ingung van 25 
Bestuit hter bek en dan randert »ı tot Inreeteur der Kleetriciteits 
het van de t w hta \ trerou 
kring wordt tens w mar de 1 ber Ir J W.1 r is met ingang van 25 Juli 1950 b« 
tykt steeds verder w te nem I als Proeuratichonder der N.V. 
neller en komt tot d tdekki N N 
er; meer ber berg ı teeds di 
nngende berwe et al hat 
Nu aulien er enkele klın k ukeren 
en ın hun al terurker om in dagen 
tegen „hu elsefde ber die wi int 
en 
anderen aulien t ie tocht rtzott under: lips’ ven 


Ir B. J. Haxsink is thans werkzaam als ingenieur bij de Ba 
taafsche Aanneming Mij v 'h Firma J. van der Wal & Zn. t« 
Rotterdam 

Ir P. Josse zal binnenkort naar Curacao vertrekken om daar 
de keidling te nemen van de Werkspoor-afdeling aldaar 

Ir A. N. Sımox is sedert 7 Augustus 1950 werkzaam als in 


genieur bij; Werkspoor N.V. (Afd. Wagonbouw) te Amster- 
dam 

Ir J. M. oe Gaoor Jr is met ingang van I November 1950 
sangesteld als ingenieur bij het Bouwbureau van Van 
Gelder & Zomen N.V. Kon. Papierfabrieken te Aerden 
homit 


KONINKLLIK INSTITUUT VAN INGENIEURS 


‘»-Gravenhage Prinsessegracht 23, Tel. 117692, Giro 9995 


Uit de Groep Indonesie 
Groepsvergadering ı6 September 1950 te Bandung. 


De jaarlıks te houden grote« Groepsvergudering van de 
Groep Indonesie van het Koninkiyk Instituut van Ingenieurs 
vond dit jaar plants op 16 September te Bandung, nadat de 
Kring Bandung zieh bereid verklaard had op te treden uls 
gustheer 

Als omlıjsting van de vergadering siangıde deze Kring er in 
niet alleen een uitgebreid en aantrekkelijk programma op te 
stellen, doch dit bovendien op dusdanige wıijze te renlı 


seren, dat de deelnemers hieraan nog lang met voldoening zul 


len terugdenken 

Ihr bijjeenkomst werd ingezet met een reüni in Hotel 
Preanger op Vrijdagavond, 15 September, waar een groot gr 
deelte van de ruim 120 ingenieurs, welke zich voor de bijeen 
komst hadden opgegeven, aanwezig was, terwijl vele dames 
door hun tegenwoordicherd kleur en charme aan de reünie 
gaven 

Na cen resiaagde borrel volgde een niet minder geslaagd 


koud buffet. alles opgeluisterd door een Hongnar strukye 


terwijl na afloop het gezeihg same nzın tot ın de nacht aun 
de har gerekt werd 


gastvrije wijze haar poorten open. De deelnemeis konden een 


De volger morgen stelde de Technische Hogeschool op 


keuze doen uit een bezoek aan de diverse Iaboratoria en het op 
deze wijze hermieuwde, dan wel tot stand gebrachte vontact 
tussen de Hogeschool alsmede haar Staf en de in Indonesi 
werkzame ingenieurs moet zeker als den van de winstpunten 
van deze bijeenkomst gememoreerd worden. Ken gezellig kopj« 
kuffie »loot deze bezoeken af 

Um 11 ur zug een der zalen van de Technische Hogeschool 
vergadernng van num 60 Jeden van de Groep binnen haar 
wanden bijeen 

Bij de opening van de vergadering wees de Voorzitter op het 
feit, dat dıt de eerste Groepsveremdering was in het mieuwe 
Indonesie. Met enkele woorden belichtt: hi) de nieuwe ver 
houdingen en hetgeen van ons, ingenieurs, verwacht wordt 
Zijn voorstel, cen telegram van hulde te verzenden aan het 
Stantshoofd ın wiens land de leden van de Groep thans als 
gasten hun beste krachten geven, mede tot heil van dit land 
vond aller instemmin 

In ruim I ur iyds werd op een vlotte wijze met veel mede 
leven wit de vergudering de agenda volledig tot aller we 
noegen afgewerkt. Tiydens de vergaderingen werden ook nog 
de op platen vastgelegde toespraken van ‚Ihr ir ©, Van 
Livro or en van ir F.M. €. Berknorr, dd. 19 Fehrunari 
10650 ın Nederland gehouden naar aanleiding van het 75 jarig 
bestaan van de Groep, met succes ten gehore gebracht 

In de namidldag maakte een bijzonder groot aantal deel 
nemers met hun dames pehruik van de invitatie tot een bezoek 
aan de Bosscha Sterrenwacht te Lembang. Na het gebruik van 
de thee in deze uniek mooie omgevinz, werd en de Sterren 
wacht bezichtigd, #n het thans daar geöntameerde werk in een 
boeiende voordracht beluisterd. Dit bezo°ek waarbıj de pasten 
ontvangen en rondgeleid werden door de Heer en Mevrouw 
van ALhapa-van Dies en waarbi) Mevr. vax de de 


monstratie van de koepel voor haar rekeming nam, mag ge 


voegelijk, zonder de andere punten van het programm tekort 
te doen, als cen hoogtepunt van dit werkeinde bestempeld 


worden 
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Dezelfde avond werd gelegenheid geboden in de zalen van de 
Technische Hogeschool een film over de Tennewer valley 
tuthoritw te toegelicht door prof. ir H. Vıvaren 

Voor de Zondagochtend was rspronkelyk een bezoek aan 
een van de thee-onderneminien op de Malabar op het program 
ma geplaatst. De Sarbupri-staking evenwel trok cen streep door 
4 


de rekening en im « plaats Iuervan werd een tocht naar de 


Fangkuban Prahu, bereikt langs een omweg via een van de 
veie landschappeljk mooıe punten van de Preanger, geimpro 
p 


in Hotel Lembang, waur de Voorzitter van de Gro p Indonesu 


viseerd. Hien vond nog een kleine reünie plants 


ir gelegenheid vond, de Kring Bandung en 
haar Voorzitter, prof. ir H. namens de vele sanwezi 
gen te beıtanken voor hetgeen de Groepsleden dit weekeinde 
geboden was. t.w. een perfect geonganmeerde, uiterste geslang 
de van techniek en ntspanning 


Blikt ınen terug op deze ingenieursbijeenkomst, dan valt het 
verbiuydende verschinsel te memoreren, dat hasst cen kwart 
van de Groepsleden dit weekeinde geheel of geder Iteltjk heeft 
bijgewoond, terwijl de sfeer gekenmerkt werd door een bij uit 
stek kameraadschappelgyke gezindheid. Voor jeder, die dit 
met zyn mewilyke verbundingen kent, wel cen respertabel aan 
tal en een bewnjs tevens, dat de Groep geschrang wordt door 
de belangstelling van haar leden en nog voldoende vitaliteit 
bezit om ondanks de helaas ininder gunstige, thans vigerende 
met vasthoudendheid en volharding voort te 


gaan met de taak, die voor haar in Indonesie is weggelegd 


Kring Gelderland 


Notulen Ledenvergadering, gehouden op 
Vrijdag ıı Augustus 1950 in de Roode Leeuw 
te Terborg, gevolgd door excursie naar Diepen- 
brock & Reigers, te Ulft 


Tegen twaalven opent de heer A. Kaurr als plaatsver 
vangend voorzitter de vergudering. door 25 leiden 
gewoond; na de goedkeuring van de notulen van de vorige 
krijgt ir A. J. Isurs Hovsz het woord ter 
nleiding van de 's-middags te houden excursie naar D.R.L 

l.Izeroer en bos leidden hiyna twee eeuwen geleden tot de 
stichting van dit bedrijf te Ulft; wit het zeifgewonnen rmuwijzer 
werden stukken van soms groot gewicht grooten. Sinds lang 
wordt het ruwijzer niet meer zelf gewonnen; thans is het ge 
wicht van de gietstukken vrij klein. Naast wietwerk ın vorm 
zand wordt nu ook klein gietwerk in 1jzeren matrijzen vervaar 
digd op cen gietmachine met een grote produetie. Ken deel van 
het gietwerk wordt als half-fabrikaat geleverd: een ander deel 
komt als keuken-emaille, als badkuipen, of als hanrden van de 
markt. Behalve pietijzeren keuken-emaille wordt ook plant 


geperst huishoudelyk emnillewerk 
Nadat enige leden vragen gesteld hebhben, die voor zover 
direet mogelijk beantwoord worden, sluit de waarnemende 
voorzitter de vergadering met een voorlopig woord van dank 
san de direetie van 
De koffiemaaltijd wordt te Terborg genutti 
twee breekt men op om zich naar het te Ulft gelegen bednjf te 


omstreeks half 


hejzeven 

In een drietal groepen worden de versehillende vormerj- en 
gieterijafdelingen, de plaatperwenj, « mäille- en moffelafdelin 
gen, en de montageafdeling voor haarden en gasverwarmings- 
toestellen bezichtigd. Bijzondere sandscht trekken de nieuwe 
hallen voor de vervaardiging van badkuipen en de Amerikaan 


se gietmachine met gegoten Ijzeren matrijzen 


Be 
x 
P 
k 
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so 
A. 
er 


Aatı het eind van de exeursie wordt in de cantine Lher aan 


vonrzitter ir oe dankt de di 


Hovsz en voor de ge 


gelunien. 
de 


gegeven dit interessante bedrijf te bwaichtigen 


heren ir A. J 
Ihe Serretarın 


vaw 


Afdeling voor Gezondheidstechniek 


Verslag, tevens notulen, van de 4g9e ledenver- 
gudering, gehouden te Utrecht Woensdag 
#7 September 1950 in het Centraal Militair Hos- 
pitaal ‚„„Oog in Al” 


Ferren, de ver 


heeft 


Naat Voorzitter, ir 2. Tu 


gudering (bijgr wonnd con W-tal personen 
tirt 


10.30 uur d« 
geopend 
Directeur van Centraal Miılitair 
Waurn 
Spreker stelt ten zeerste 
hniek 


winden aan het Centraal Militair Hospitaa 


ki je 


wi W. 
het 


„pres 
Hospitaal, Kol weikomstwoord 
Afdeling voor 
vergadering heeft 
Oog in Al 

en 
Int 
Inspe« 
SW 


een 


prijs dat ds 


un 


van het 


willer 


Sinds de erste wereldoorlog isn er verl veranderd in de 


wis 


hallende 


in (Genernal dr 


je werkwijze van de Militair Geneoskunsdige 


te danken aan de activiteit van de verw 


enweskundige Ihenst, 
General dr W. 


men tot de 


wlering 


enumen om te 


sanwezig in deae ver 


het initintief g 


wi 


central 


kolonel 


van een nieuw 


\oorstter dankt voor 


Ir 
leze 


et) vriemilelijke woorden en | et ın herinnering 
Aldeling een nauwe samenwerking techniei ı mediei 


kent 


stukken 


vraag 


kunt 


bij vele van haar vergudering 


zowel van technische al 
ht 


ring Kolomel 


serzitter hbetreurt het ten zeremti verrade 


dı het inıtiatıef wet hou 


den sdering enomen, tenje\ van een 


ungeval ni nwezig kan zijn 


gedeelle van de 


in tot de behandeling van het 


ringen worden goedgwvkeurd de notulen van 


men in De Ingenieu 


opgen 
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Afdeling 


Ihe Ir 


sdering 


in 
nernle ver 
sterbouwkunde en « deling Krygs 
1030 


rewdering 


Ingenienu 
Neılerl 


men in 


met die 


der 
Instituut 
Betreffe: 


eimulaim aan 
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Gezien de inhoud van de ontvangen antwoorden kan wor 
den medegedeeld dat zeer waarschijnlijk zal worden overgegaan 
tot bet organiseren van een twerdaagw vergadering, waarbi) 
de haofdschotel van de agenda zal bestaan uit de bespreking 
van, en een bezoek ann de afvalwaterzuiveringsinstallatie te 


Enschede 


Technisch gedeelt« vÄn de agenda 


Dri.kı 
een voordracht over 
taal in de Militair Geneeskundige 
duidelijk naar voren het verschil dat er bestaat tuwen de taken 


Dir. Off. van Gezondheid der 2e klasse houdt 
De rol van het Centraal Milttair Hospi- 
Dienst‘ 


Spreker breugt 


an de eiviele geneeskunde en de militaire geneeskundıige dienst. 
Het Centranli Hospitaal moet aan deze taak zijn nangepast 
Naast de stant «ie afdeling, de 
Handkamer die dat vergeleken kan worden met 
dat van de Rijksverzekeringsbank en Haad van Arbeid. Voorts 
zoais Administratie (o0k afwijkend van 


medische afdeling ambtelyke 


werk verricht 


nog een aantal andere 
van een burgerziekenhuis), genie-bemoetingen 


Het Centraal Militair Hospitaal heeft primair cen vredestauk 


dir 


Het valt zeer te betwijfelen of het in oorlogstijd als basishospı- 


tanl dienst kan doen, hoewel het daartoe technisch zeker ge 
sehikt is 
Na een 
nuttigd 
Kok 


en intichting 


met koek wordt 
Hospitaal, vangt de 


Bouw 


kort« waarin „‚koffie 


sangebaden het Militair 


Bunsponrrer zijn lezing aan over 


pauze 
door 
wei der Gent 
van het Centraal Militair Hospitaal „‚Oog in Al 

over het 


bouwtechni 


Spreker begint met een algemene uiteenzetting 


terrein en de indeling van de gebouwen en enige 


sche bijzonderheden van het hoofdgebouw en het zusterlhuns. 
Vervolgens worden behandeld de hygiönische maatregelen, ge- 
nomen in het belang van patienten en ve rpik rend persone el 


betreffende bezonning, venttilatk gelwdisolatie, veılig 


on 


heid) 
Voorts komen ter sprake de centrale verwarmingsinstallatie 


le siemaalinstallatie en de infeetiepaviljoens. Spreker eindigt 


met enige algemene beschouwingen o.a. over de kosten van het 


harmonische indeling ın zekere« 


hospitaal en over het feit dat 
het feit dat het 


mate wordt verstoord tengevolge van santal 
bedden groter is dan waarvoor het hospitaal werd ontworpen, 


dat een veel intensiever gebruik van poliklinieken moet 
worden gemnakt dan was gedacht 
van Warsenison, Luit 


tranl Militair Hospitaal 
Spreker vangt aan met een korte witeenzetting over de be 
met een be 


en 


Kol 
inrichting van het 


Vervolgens houdt L der Genie 


ern voordracht Sterilisatie 


‚Oog in Al 


vervolgt 
Door 


hulpınsddelen omvat 


grippen desinfeeteren en stenliseren en 
schryving van de stenlisatieinri« hting verscheiden 


heird 
feze inrichting afzonderlijke sterilisatoren voor 


der voor een operati benordigde 


I. Iinnengoed 
verbandstoffen en handschoenen (autoclaven); 2, Instrumenten 


8. zijde en injeetiespuiten; phvmologische zoutoplossingen 


en 3. kommen, glaswerk e.d 


Van 


nriehting 


sterilisatie 


bij de 


technische 


sterilisatoren en enige verder 


dere 


behorende raten worden gevens 


vermeld 
Na cd 
Hommei 
Morkx, ir W 


wordt gebruikt in Cafe-Restaurant 
vragen stellen, Hiervun wordt 
M. Basanr, Dr D. L 


Kromwik, ir J. A 


welke 
is er gelegenhend tot 


heren: A 


lunch 


yemnakt door 
Kooıs, J. G 
vax een Jhr E. ( 


haar J 
STORM VAN 


sedurende de namıddag het 


htigd. Na 
t Militair Hosprtaal cen kop thee anne 


door het 


n viertal groepen wordt 


hospstaal en | zusterhums bezi van de rond 
wordt 
De \owrzitter neht een woord van dank tot de sprekers 
deze dag en siunt 


n merleyewerkt aan 


uur 
Die penningmeeste 


Ir 


retarıs 
ax ZuiLen 
zal worden ge} 


het Konind 
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ledenvergwdering rm’ 1930 
bie. A. 
bie. A 211 igecor 
kundige Techniek 
; 
b. Het verlag van de tot het van de 
rekening « verantwoording der geldmiddelen over het jaar 
in De 10. 10850. biz. A. 183 
wordt gordgrekeurd. De \Voorsitter dankt de leden van de 
Commissie, de heren P. W. Dexan, ir F. J. Rımn 
voor de werkanatı len die in het bela un de 
De penningmeester wordt eitechargeen! we het 
$ 
in ist kan je Technisel H and N 
sai wonlen t het feit dat erstim 
technische hygiöne n de bijeenkomst te 16.10 
Hehandeld zul worden e aapecten van technisch« 
Tropis Geneesk fe te Leni Het tpebreide verslag van de ler 
ed bliceerd in de hten, 4 
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Afdeling voor Bouw- en Waterbouwkunde 


Notulen van de op a8 September 1950 te Middel- 
burg gehouden ı352ste ledenvergadering in samen- 
werking met de Afdeling Bouwkundige Ingenieurs 
van de Vereniging voor Deliftse Ingenieurs, en 
ve van de aan deze vergadering verbonden 
. op 28 en 29 September 1950 

De Voorzitter van de Afdeling voor Bouw 
G. J. Verepennunon, opende de vergadering 
In het 


bijzonder werd de aunwezige dames en de sprekers een welkom 


en Waterbouw 
kunde, prof. ir ( 
te ruim half elf, en heette de vele aanwezigen welkom 
toegeroepen. Spreker deelde mede, dat aan de in het tweede 
gedeelte van de vergadering voorgenomen voordrachten nog 
werd toegevoegd een voordracht van ir A. Wreses, hoofding« 
nieur van de Rijkswaterstaat, over „Het herstel van de zre 
siuis te Veere’” 

De notulen van de 148ste tm de 151ste ledenvergadering, 
opgenomen in De Ingenieur Nos 21, 25, 27 en 29, worden onder 
dankzegging aan de Secretaris, ongewijzigd goedgekeurd, waar 
na bij punt 3 van de agenda het volgende werd medegedeeld 


Ir behandeling van het 
G.V.B.-1850, vastgesteld op 20 October 1950, moet in verband 


ingekomen eritiek, worden ver 


vergadering ter ontwerp 


met de behandeling van de 
schoven naar 10 November 1950 
2. Van de Raad van Bestuur is bereids mondeling bericht 


ontvangen, dat het gewijzigd Afdelingsreglement ıs goedge 
keurd 

3. Tevens heeft de Raad van Bestuur er zijn goedkeuring 
aan gehecht om voor de Junior-leden een bijdrage uit de kas 
van het Instituut van f I per lid aan de Afdelingskassen uit 
te keren 

s. Van mr@. H. Gornen 


vember a.s. een voordracht 


aan wie was gevraapd op 9 No 
Afdelıng 
bericht ontvangen, dat zijn komst naar Nederland enige maan 


voor de houden, is 
den moet worden uitgesteld wegens een reis naar Australil 
Voor deze dag zal thans geen andere spreker worden uitge- 
nodipzd, omdat op 10 November de G.B.V.-vergadering wordt 
gehouden, en anders van programma-overlading sprake is 


5°. Het ligt in het voornemen om een Sectie Cultuurtechniek 


op te richten; t.z.t. zullen hierover conerete mededelingen 
worden gedaan 

6, Ten slotte werden nog enige bijzonderheden aangsande 
de exeursies medegedeeld 

Na het huishoudelijk gedeelte volgden de voordrachten ter 
inlewling van de excursies 

Allereerst werd ingeleid de heer Vax Bervenen, architeet te 
Middelburg, voor zijn voordracht over ‚De restauratie van het 
Stadhuis 
volg hierop sprak over 
Stadhuis’ 


Het tweede belangrijke 


', waarna ir A. VAN pen Steun uit Rotterdam als ver- 


‚De inrichting en uitbreiding van het 


Midde Iburg, ni 


de Abdijgebouwen, werd uitvoerig verteld door ir H. pr Livssa- 


restauratiewerk te 
NET DE LA SABLONIERE, ingenieur van de Rijksgebouwendienst 
te Middelburg, terwijl het ten slotte ir Ü. ve Unen, ingenieur 
sGravenhage was, die 
Middelburg in het 


Spreker deed dit als opvolger van wijlen dr ir P 


van de dienst van de Wederopbouw te 
verlinalde over Wederopbouw van 
algemeen 
VERHAGEN en gaf in hoofdzaak de gedachtengang van deze 
Stedebouwkundige weer 

Het is de bedoeling om de voordrachten in de Voordraehten- 
reeks van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs te publi 
ceren 

Te 18.00 uur eindigde het eerste gedeelte van de vergadering, 
nadat de Voorzitter de sprekers had dank gezegd voor hun 
interessante voordrachten, welke met verl lwelangstelling 
werden aangehoord 

In een der andere zalen var ,‚'t Schuttershof” verenigden de 
saunwezigen zieh aan een lunch, gedurende welke door de Voor 
zitter van de Afdelineg Bouwkundige Ingenieurs van de Ver 
eniging van Delftse Ingenieurs, ir A. van enkele 
woorden werden gesproken om van de zijde van deze vereni- 
ging te getuigen van de waardering voor het houden van een 


gemeenschappelijke vergadering met de Afdeling voor Bouw 
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en Waterbouwkunde van het Koninklijk Instituut van Inge- 
nieurs 

Te 14.00 uur werd de tafel betindigd, en begaf het gezelschap 
zich allereerst naar het Stadhuis, waar de Burgemeester van 
Middelburg, de 
gloedvolle reıde in de onlangs gereed gekomen Burgerzaal ont- 


beer M. de deeinemers met cen 
ving. Hoewel niet technisch onderlegd zijnde, wist spreker met 
welgekozen bewoordingen er op te wijzen, hoe de civiel-ingenieur 
en de bouwkundig-ingenieur, jeder op zijn eigen terrein, de moei- 
iykheden bi) de wederopbouw van ons land te boven weet te 
komen, en Iij getuigde van de waardering voor hetgeen te 
Middelburg en geheel Walcheren wordt tot stand gebracht 
Prof 
Gemeentebestuur van de Zeeuwse hoofdstad toe, dat de wonden 


Verkeorssunon beantwoordde de rede, en wenste het 
van de oorlog ın Zeeland spoedig genezen zullen zijn 

Na de tler 
franie Stadhuis bezichtigd, waarbi) in het bijzonder de tot oor- 


welke het Gemeentebestuur aanbood, werd het 


logsmuseum ingerichte \leeshal de belangstelling genoot 

Na het bezoek ann het Stadhuis, werd de restauratie van de 
Abdijgebouwen beziehtigd, waar het in groepen verdeelde ge- 
zelschap uitvoerige voorliehting van de geleiders ontving over 
het vele fraais dat hier te zien was 
t Schuttershof” de door de Afdeling 


waarna cen gemeenschappelijke 


Tegen vijven werd in 
aangeboden thee genuttigd 
avondmaaltijd in een zeer geanimeerde sfoer werd gehouden 

Te 20.00 uur verenigden de aanwezigen zich weer in de Grote 
Zaal voor, het aanhoren van de Waterstaatkundige voordrach- 
ten, Die 
land, ir Tu. Hevsıosm 
Waterstnatkundige 
ir A. Winees, hoofdingenieur van de Waterstaat, in het bijzon- 
IrA.G 
toegelicht met lan- 


Hoofdingenieur-Directeur van de Waterstaat in Zee- 
guf een algemeen overzieht van de 
herstel-werken op Walcheren, waarna 
der sprak over het herstel van de zeesiuis te Veere 
Venuorven gaf uitvoerige mededelingen 
taarnplaatjes, over de natuurlijke bevordering van de aanslib- 
in het Sioe en over de 
A.G 


de avond met een voordracht over de oeverwerken en de her- 


indiyjking van het Zuidersioe, Ir 
Wırasema, ingenieur van de polder Walcheren, eindigde 
verkavelingswerken van Walcheren, waarna tegen elven de 
Voorzitter de vergadering kon sluiten, na ook aan deze sprekers 
de dank der vergadering te hebben overgebracht. De voor- 
drachten van de avondvergadering zullen eveneens in de Voor- 
drachtenreeks worden opgenomen 

De tweede dag was gewijd aan het bezock aan (de waterstaat- 
kundige werken. Te 8.30 uur werd op de Markt te Middelburg 
gestart en onder leiding van ir A. G. Wırnsuma werden de her- 
verkavelingswerken en de zeewering nabij Westkapelle be- 
ziehtigd. De ochtend-exeursie werd beeindigd in Veere na het 


bezoek aan de sluis, waar ir A. Wırnes het gezelschap van 


voorlichting diende. In «« Toren’ werd de lunch 


gebruikt 


„Lampveerse 
sannemers van de siniswerken, 
Nederlandse 
schappij. De Voorzitter sprak hier tot de direetieleden van deze 


aangeboden door de 
de firma Dirk Verstoep en de \annemings Muat- 
firma’s een hartelijk woord van dank 

Na de lunch werd vertrokken naar de werken van de inpol- 
dering van het Sioe, waar ir A. G. Venuorven en ir A. H. 
Fanıvs de gewenste inlichtingen guven 

Aan het einde 


hotel te Vlissingen een gemee 


van de middagexeursie werd in het Strand- 


wchappelijjke warme maaltıjd 
gehouden, waar de Voorzitter gelegenheid had de sprekers en 
de organisatoren nogmanals dank te zeugen voor hetgeen door 
hen voor het welslagen van de dagen is verricht, terwijl ir F. .J 
\fdeling 


Ingenieurs, namens het 


Wanwaans, Neeretaris van de Bouwkundige Inge- 


nieurs van de Verenigine van lieiftse 


Bestuur dank bracht aan het Destunr van de Afdeling voor 


Bouw- en Waterbouwkunde voor het feit, dat lantstgenoemde 
Afdeling bet vele voorbereidende werk op zich lieeft willen 
memen 
Serretaris 
Ir J.C. Noseı. 
A. 511 
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Afdeling voor PROGRAMMA VAN VERGADERINGEN 
Technisch Wetenschappelijk Onderzoek 


Sectie voor Regeltechniek Afdeling voor Werktuig- en Scheepsbouw 


roting 1930 ı83ste vergadering op Dinsdag 14 November 1950 
te Utrecht (Esplanade). Annvang 14.30 uur 
van voor egeltechnie dee mede 


dat aan de agenda van de reeds aangekondigde vergadering Igenda 

van # November 1950 (te 15 wur in het gebouw van het Ko 

ninklijk Instituut van Ingenieurs) nog zal worden torgr vorpd pening en mededelingen van d Voorzitter 


Bestuursverkiezing wegens tussentijds aftreden van prof. ır 


de geedkeuring van de begrotingen over 1050 en 1951 
B. ©. Kroon em periodiek aftreden van de Voorzitter ir J 


Leidschendam De Secretaris 


7 Sımoxs 


en van ir O. van pen 
Ir F.C. Havwesnors te Aerdenhout in de vacature-Kroon 


Hegroting 1050 1851 
prof. ir 1.. Taoost te Wageningen in de vacature- Verschoor 


Omtvangsten 
en ir M. L. Kırrr te s-Gravenhage in de vacature- Van den 


h.utrergelden Toorn 


Salto Begroting 1951 en aanwijzing van cen Commissie voor het 
nazien der boeken enz. over het jaar 1950 

Voordracht van ir J. R. H. vas Novmuvs, Directeur van 
het Vezelinstituut T.N.O. te Deift 

Werkterrein en textielresearch van het 
Vezelinstitwwut T.N.O. 


Pauze 


U 
Preuningmeester 


Ledenvergadering Urmstreeks 16.830 uur: Vertoning van een smalfilm var de 

Symposium excursie naar Denemarken in Juni 1950 samengesteld door 

Leerwang enige deeluemers. Duur ongeveer een half uur 


E.xcurmsie Ihe Serretaris, 


Werkeroep 
Ir J. 
Saldo 


Aangezien het van te voren miet te oversien of lerrgung VERBETERING 
een batig, dan wel oen nadelig salhdo zal opleve (deze post 
op de begroting gebracht In Ingenieur 43, biz. A. 408, staat als ondertekening 
van het Kort verslag der Sectie Utiliteitsbouw; Ir J. U, u 


Noseı, lees Jhr ir I. H. or ren Noont 


AGENDA VAN VERGADERINGEN 
echt (geb. v. K W.) Aanvar Dr R. Scumir, Mogelijkheder 
j A 43 


gen haar toepassingen (Zie 


Vrıes 


umische 


age. Hehandeling van het ontwerp (Zi 
te Arnhem w 210) Aanvang !045 uur Syvmpasıu 
Sprekers dr K. J. dr H. van en dr \M. Sreveis; met 


14.30 Van nuvs werk 


De Ingenieur No. 44 
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INHOUDSOPGAVE VAN BUITENLANDSE 
T1JDSCHRIFTEN 


ALGEMENE TIJDSCHRIFTEN 
THE ENGINEER, \ol. nr 4942 van Ortober 1980 


Railway overhead line spection vehiches 
Aluminium footbridge at Pitischry 
Pulsating pressure test plant of the British welding research association 
ENGINEERING, Vol IWW nr 4420 van 13 Ortaber 1950 


e.a.. Seif-balancing instruments for the process in 
lustries 


The „Stone-kamewa' reversibie-pitch 


THE ENGINEERING JOURNAL, \ ix 
pP 


nr van September 1950 
MATHEWSON: A ation 


1 diesel electric wtives 
Pıwr 
x us pavements 
icipai engineer and civic development 
V.H.F, radio system 
27 nr 20 van 15 October 1950 
Felix Roussel’ de la compagnıe des messageries 
(sliot) 
de Vaviation (siot) 
que de 1% m de longueur sur 
V. 
taux rares 


Rusteloos eindeloos zoekt de mens REVUE UNIVERSELLE DES MINES ETC s nr 9 van October 


194) 


ı des minerais frangais de me 


Manpais ea Errichisement en oxygene u souffie au con 
ver saeur Th as 
naar steeds nieuwe vormen en mogelijkheden. A 
anal 


Met het wisselen der eeuwen en beschavingen F. Lerens 
groelde men zijn gedachten in andere lettertekens _ 


Para sai d’etude statis se sur ler caracteristiques des 
in de onverwoestbare steen. vortures 


e de nstituants de 
tale sur les pr etes aniques des toles fines 


NN Le nouv 


Au ng de ia Societe 


j jel 18 
Gas ding bleef: de liefde tot het TECHNISCH WETENSCHAPPELIJK TIJDSCHRIFT, 


van October 1950 
E. De haven van Gent en de siuizen van Terneuzen 
bouwmateri NATUURSTEEN. A. Ankiaensens: Bouwen van de Scheldebrug „Pont Ponts 
nik 


Bows voor de toekomst ! Bow met WIORNALE DEL GENIO CIVILE, Jg 


te Door 


van Juli- Augustus 


le acque sotterranee 


NATUURSTEEN 


almente all’asse 
1za nella distribuzione 
dei ponti in cemento 


SCHWEIZERISCHE BAU ZEITUNG nr 41 van 14 October 1950 
A. Fischen: ( tür 


sk Berechnung und Bau 


hweizerischen Wasser 


ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE, je 91 — 
nr 28 van I1 October 1450 

E. W. Pıeines Entwickungsst 

W, Geriach: Moderne Physik und 


TT 
Verf: 
K. Wi Dauerstandfestigkeit ı 


n und der 
Mg-Si-Legierung „Päantal’ bei 2 


TEKNISK TIDSKRIFT, je 37 van 14 October 1950 
O. Hassanrn: Syrafasi emalj für usk apparatur 
Kolf rid ut n 


vecklingslinje 


ycetin ett nytt huogaktivt antibiotikum 


GEZONDHEIDSTECHNIEK 


WATER SEWAGE WORKS. Vol. nr 9 September 1950 
Y, Pıerakowskı: Water supply & sewage disposalin larsei 
E. Wıiriamson ea: An asbestos-cement pipe sewer system complete 
S. WELLINoTon: Improving water quality by reservoir cleaning and 
training 
M“mER: Some unusual water works serve cities in aribbean 
e.a.: Water supply and sewage treatment 
Tauman e.a.: Treatment and diaposal of cyanide bearing wastes 


MATERIALENKENNIS 


STAHL UND EISEN, jg 70 — nr 21 van 12 October 1450 
H. Schorrkv: Die Abschreckhärtbarkeit von Stählen und ihre Prüfung 
W. Krämer: Die Verwendung von Rollenlagern in Feinblech-Warm- 
waizgerüsten 0. 
O. Voarı Die Reibung ausreichend geschmierter Maschinenteile 
im Hinblick auf eine rationelle Energiewirtschaft .... 


NV GEBR VAN 5 AA Fotocopieen van artikelen zijn voor leden van het Koninklijk Instituut 


von Ingenieurs te bestellen bij de Algemeen Secretaris, Prinsessegrachi 
"s SRAVEN 23, '»-Gravenhage tegen de prijs van f 0,50 per gefotografeerde bladzijde 
tot A 4 (Ingenieur's) formaat, Bij grotere maten warden 2 folo’s 


hladzijde genomen. 
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nr 10 
- 
R fra la recoproza Influenza di due freatici 
4% enza della falda d’acqua sotterranea attraversata 
Kione pugllese 2 
C. Kavymonpı: Esperienze su pali infiasi lecitat 14 
U. Fuxa: Sul dei traversi e sulla foro Influer 
dei carichi concentrati fra le travi gitudina 
GO. li problema deiia precompressione sui solldi vincolati iper- 
f tat mente 
Fr + + S. Crrvi: Un tipo razionale di serbatoio a fungo 
F. Kuntschen: Die Ausbaumöglichkeiten der 
| Al- 
ER 


materiaalbeproevingsmachines 
Poor beproering van metalen: 


hardheidsmeters volgen« 
BRINELL, VICKERS EN ROCKWELL 


universele trekbanken van 2 tot 60 ton, 
voor trek-. druk-, buig, vouw- en af- 
chuifproeven, kleine tr« khanken voor 


31-500 ke. verenbeproevingsmachines. 


I voor beproering van rubber, textiel, 
kunststoffen, papier, enz.: 
trekbanken san kg 
»tansmachtine voor proefstukken 
hardheiismeters volgen» Shore 
zachtheidsmeters volgens DIN 53503 


koudele proey ingstoweste 


Bexoekt onze toonznal 
U biljft op de hoogte! 


STOKVIS r4:1,13, 5, 
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INHOUDSOPGAVE VAN BUITENLANDSE 
TIJDSCHRIFTEN 
BOUW- EN WATERBOUWKUNDE Aantai 


biz. fig 
HOUILLE BLANCHE r /u Augustus 
| Evacu de sine hydro-electrique 
te Homsens ax hie 
N 
O. 
de 


ia Mäarunne (I) 


Ictober 1950 
Stahlbetnubau 


der meue ver- 


steifigkeit der Rand- 


DIE BAUTECHNIK 
»tahlba 
H n issigkeiten im rund 


ter Stausstufe Magde 


ie \ ent vor tfeidern zur Bestimmung der 
v 
Der Stahlbau 
WR Manu: Beitrag zur Best der Knickanlänge 
ter täbe 
“ \ ers r zweigleisigen 
nterhaib Duist Ruhrort (Haus-K 
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sLOcKAuF 


Bergwerke 


ELEC TROTECHNIER 


ELECTRONICS 
N. Ne 
H 


Mi 


IE BI 


POWER 
H. Ba 


REVUE GENERALE DE L ELECTRICITE 


BULLETIN DE L UNION DES EXPLOITATIONS ELECTRIQUES EN 
BELOIGUF 


rden vÄn het Koninklijk 

Ilgemrrn Necreturs, Prinzessepracht 

an f 0.50 per grfutografreride 

14 (Imgenseur's) format. Bij grotere muten worden 2 foto’s per 


bladzijde genumen 


HERINGA & WUTHRICH 
HAARLEM 


BETON- UND STAHLBETONBAU. 4 n 
UW eat: Brücke Oberhausen (Breisgau und Fr 
W. Saoen: Leber die Berücksichtigung der 
4 balken von Stahlbetindecken 14 
Tumazea: Rohrbrucke über den Ve 
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m» 
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1: pect engine cam contour 4 
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I Kae Pre eter freq es s 
Davis e.a.: A fast t 6 
F.W. Ca lating UHF field intensities 2 2 
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UITBREIDEN! 


Dikwiils is overbelasting van 
verdeeinetten het gevolg van een slechte 
cos Uw aansluitwaarde 
wordt gemakkelijk en sterk verruimd door middel 
von Philips Condensatoren. Sinds 25 jaar 


worden deze condensatoren in de sterkstroomtechniek 


gebruikt. Hun bedrijfszekerheid is groter dan die van 
roterende machines en de werking is practisch verliesloos. 
\Wij verstrekken goarne volledige inlichtingen 


en kunnen op korte termijn leveren. 


N.V. PHILIPS‘ 


VERKOOP-MAATSCHAPPIJ 


VOOR NEDERLAND 


EINDHOVEN 


aansluitwaarde 
van Uw bedtrijfsnet 
12 
pr; 
ER 
10 
4 

ie 
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 condensatoren 

- 


SCHAaL 1 :3.5 
pen 
Speciale voordelen van haar passıng van eike andere 
guersuukken rer, zudar het eind 
pt per wordt 

Ri 

m 


mecsial 


Vraage ın ieder geval advıes 


Uw door constante !evering van, 


IEPENBROCK & IN EIGERS NV 


APDELING INDUSTRIE - GIETWERK TELEFOON GENDRINGEN {IK So) 2a 


Op korte termijn weer leverbaar: 


eenspillige stafautomaten 


Nieuwmarkt 17.23 Amsterdam-C. 


= 
In gevalien goedkoper dar: 3 
| 
— 
- 
* Evensens leverbaar zijn alle soorten 
Alleenvertegenwoordigers: 
.Ve 
| | 
| Teleioon 46974 en 40345 


KOMEETSTAAL 
DOETINCHEM 


Chemische Installaties 


Newton Chambers is gespecialiseerd in het ont- 
werpen en vervaardigen van alle soorten instal- 


laties voor chemische industrieen. 


Retorten von hittebestendig 


Zwovelbrander voor ver | | 
branding onder druk 


NEWTON CHAMBERS & Co. Ltd., THORNCLIFFE, Nr. SHEFFIELD, ENG. 


LONDON OFFICE: GRAND BUILDINGS, TRAFALGAR SQ, LONDON, W.Cc.2 
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D.BLANKEVOORT & Zn. 


AANNEMERS 
BLOEMENDARL 


TEL. 23240 
APPARATENBOUW 


The 
TECALEMIT 


Electric Co. Ltd. 


STOOMTURBINES 
WATERTURBINES 
DIESELMOTOREN 
GENERATOREN 

MOTOREN 
TRANSFORMATOREN 
KWIKDAMPGELIJKRICHTERS 
SCHAKELMATERIAAL 
METERS, ENZ 


Vertegenwoordigster 


N.V, Handelmaatschappii H. A. J. M. Vermolen NAURITSKADE 12. FELEFOON 55127-5 
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E. ELECTROTECHNIEK 


Electrische installaties in de chemische fabrieken van de Staatsmijnen 


door ir N. H. HEXKET 


Chef van de Electrote 


Summary: Electrical equipment of the chemical plants of the Staatsmijnen 

The address points out the importance of refining bituminous ooal and the extent of the use of electricity 
thereto as source of power. 

Some characteristic features of the supply of eleotrical power to the chemical works are dealt with, i.e. a snfe 
network of the auxilary systems of power stations, the ereetion of transformer- and switching stations, the 
mastering of large short eireuit enpacities and the application of eleetrie material in spaces in which temporary 
danger of gasexplosions may occur 

The diffieulties and measures concerning the starting of large squirrel cage induetion motors are more amply 
discussed 

The classification and normalisation of starting torque, maximum torque, starting current and admissable WR? 
are insisted upon 

Also is discussed the extensive application of statie capacitors, including laboratory- and workstests, reminer 


ativeness, mounting and protection of these apparatus 


Bij het welkomstwoord van ir Buxse, chef van het uitlaatstoom van de turbine 10 MW dient voor verschil 
Stikstofbindingsbedrijf, heeft U gezien welke hoogwaardige lende verwarmingsdoeleinden 
produeten de veredeling van de kool oplevert, zodat vet- 
kolen eigenlijk te edel zijn om te verstoken, Naast de mijn De totale produetie van de Staatsmijn-centrules n.l. 
zeif die de kool delft, wast en sorteert, zijn grote neven Maurits, Emma en Wilhelmina, is aangegeven in fig. I 
bedrijven ontstaan, in de vorm van cokesfabrieken en lijn A. Ofschoon vanaf 1944 geen nieuwe produetie-een- 


fabrieken, die stikstof binden aan de kooldistillaten, waar- heden in bedrijf zijn gekomen, is in 1940 toch een hijna 
door zij de stam vormen van een hele chemische industrie >o hogere produetiepiek verwerkt, dit wil zeggen totaal 


en daardoor aardig op weg zijn het hoofäbedrijf, de mijn, 150 MW en 875 mill. kWh. De lijnen B en € geven max 
te overvleugelen belasting en verbruik der Staatsmijnbedrijven van 115 MW 
Men mag echter niet vergeten, dat van deze veredeling resp. 642 mill. kWh. Deze lijnen zijn thans in een sterke 
niet veel terecht zou komen, wanneer er geen energie was, stijging door de toename van de chemische bedrijven, welke 
die voor de benodigde kracht en warmte zorgt, om de ver- thans reeds rond 50 %, van de belasting veroorzaken. 
edelingsprocessen tot stand te brengen, Hiervoor zullen wij Het verschil tussen de lijnen A en B is geleverd aan de 
nog wel heel lang de eleetriciteit gebruiken, die bij elke met Staatsmijnen gekoppelde electrieiteitsbedrijven in 
toepassing zulk een hoog rendement heeft Limburg, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Belgie, 
De kostprijs van de produeten van het Stikstofbindings- 
bedrijf wordt dan ook voor een groot gedeelte bepaald Het merendeel van de produetie is thans nog opgewekt 
door de stroomprijs. Maar om deze electriciteit te maken 
moeten wij nog altijd goede en edele kolen verstoken in wi 
stoomketels met een in verhwouding tot de electrieiteit — + Electriciteits productie dar 
| en 
0 Verbruik der 5 M bedrijven 


slecht rendement. 


Het streven is uiteraard zo min mogelijk vetkolen en zo 


veel mogelijk mixte te verstoken, dit wil zeggen, kolen met 
een groot asgehalte 
Een voorbeeld hiervan is de in aanbouw zijnde nieuwe 


hoge-druk centrale op Staatsmijn Emma met twee stoom- 
ketel, elk voor 165 th, 75 ata, 500° €. Deze poederkool 
ketels zijn geschikt voor het stoken van mixte met 35 °%, as. 
De eleetrofilters hebben hierbij de opgave 300 ton vliegas 


per dag te vangen 
Ook op het Stikstofbindingsbedrijf komt binnenkort een 


hoge-druk-ketel in bedrijf voor 85 th, 75 ata, 500° C voor 
het stoken van cokesbries of mager fijn met 16%, as. De 


N 


& 


» 


Inleiding gehouden bij het bezoek van de Afdeling voor =” 


Eleetrotechniek van het K.I.v.l. aan het Stikstofbindings 
bedrijf van de Staatsmijnen op 16 Juni 1950. Fig. Produetie, belasting en verbruik der SM-bedrijven. 
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Fig 2. 


elertrieiteitsfahre unijn Maurits. Im de landelijk koppelnet in elkaar stortte, zijn dienst bewezen 


d n zeer yroot en mmmer gefaald, Vooral in een centrale met gesplitste 


teitafahrick Maurts mw ı bedrijven belang, dat men vanuit het huisbedrnjf terstond weer kan 


Irails en veelzydige koppelverbindingen, is het van 


De beginnen de spanning althans op enige moten, weer op te 


bouwen. Ook bij de uitbreiding van de Emma-centrale 


gann wi) deze schakeling weer toepassen 


De schakelschema’s van de chemische bedrijven ver 
tonen grote overeenkomst met die van de electriciteits 
fahriek, dit wil zeggen, eentrale hoofdstroomverdeling up 
een superschakelbatterij vamlaar omederverdeling via 
sinoorspoelen, splitsen ın moten en uitgaande stralen, 
slechts door noodverbindingen met elkaar verbonden. Ken 
voorbeekt van schakel- en transformatorstation is dat van 
het Stikstoflundingsbednjf, fig. 3. waarbij de volgende to« 

ng vereist 
Daar wi) het geld van de Staat beheren als een x 
partieuliere onderneming, dit wil zeggen op winst 
sis, zult U in onze bedrijfsgebouwen vrijwel geen luxe 
nauwe trappenhuizen, moolk grelirgee n of 
in bedrijf zi ren el kel trapleuningen et« maar wel vrij vergaande maatregelen 
10.000 kV A voor veilighaıd en bedrijfsuekerheid: olie-afvoer onder de 
de kan schakelaars, ruime kabelkelders en kanalen met betonnen 

De beveiliging van dez wling is « er kabelrekken (fig. 15) 

dat bij een storing i wıflnet 2) Vitgehreide maatregelen zijn overal genomen tegen 
huisbedrijf binnen 0 cl vervinling in verband met de onzuivere atmosfeer: geen 
met spannings tel esrelai n ult N ramen, dikwijls overdruk, schakelaars in gesloten uitvoe 


de kortsiwtmsotoren de n trafo’s met aangebouwde kabeleindsluitingen, con- 


veel in toeren te Inter bei densatoren met omloopventilatie 
schakelm; die drijf I gedu Verschillende maatregelen zijn genomen tegen mijn- 


rende de oorlog, verzakking: gebouwen zijn verdeeld in zelfkantelende be- 
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evene-ns 10,000 Volt. De grontste zum is dwarcım het kort- 


+ 


tonblokken met een verbinding door dilatatievos gen, wauar 
Verder kubels in 


een dikke laag scherp zand ruim gelegd, in horizontale of 


over b,v, geen railkasten kunnen lopen 


verticale S-vorm 


De dilatatievoegen zijn aan weerskanten gehruikt als 
kabel stijepunten 
De transformatoren kunnen in de midde ngang hetzij 


per spoor, hetzij per vrachtauto worden nangevoerd 


De schakelaars voor hoy spanning, welke wij gebruiken 
fabrikant Haze 

mever. De gesloten en vergrendelde witvor ring heeft vele 
ifschakel 


veiligheidsmarge en op de 


zıjn ndeels van het tyvjm Revrolle, 


voordelen voor ds zwar industrie. In het 
vermogen is cen behoorlijk« 
eritieke punten als gedrongen constructie, temperatuur 
verhoging en het vermogen der stroomtransformatoren 
hebben wij bij de fabrikant veelal onze zin zekre genen ons 
ook wel eens aangepast. Voor de bedrading worden door 
ons normalisee rde hema we bruikt 

De transformatoren in het net zijn genormaliseerd op 


kortsiuitspanning en 23000 kVA voor 102 kV en 
750 kVA voor 100,5 kV, alle in gesloten uitvoe rınz met 
kabeleindsiuitingen, voor 


afdak Alle 
Buchholzrelais en temperatuurindicatie 


losneembare buitenopstelling 


onder transformatoren zijn beveiligd met 
De z1jn voorzien van gestabiliseerde diffe 
rentinal-beveilipging en max tiyd voor overbelasting. Minder 
belangrijke kabels hebben max.-moment voor kortsluiting 
en max.-tijd voor overbelasting 
Het sterpunt van het 10 kV net is genard over een weer 


stand 
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Het sterpunt van het 2 kV net is geisoleerd 


Het sterpunt van het 500 V net is direet genard 


Aanlopen van kortsluitankermotoren 


Staatsnijnen hebben thans een eigen belasting van 115 
MW bij een verbruik van 6850 mill. kWh 
Het merendeel van deze belasting bestant wit kortsluit 


motoren. De spanningen waarop deze motoren worden 


bruskt zijn de volgende 


100 pk Volt 
100-3000 pk 2.000 Volt 
pk 10.000 Volt 


De 500 Volt motoren worden overwegend direet op de 
volle netspanning ingeschakell en wel op afstand, De aan 
loopstroom 5 ua 6 de nomunale stroom: het aanloop 
koppel rond 2 nominnal 

De grotere motoren worden eveneens direct op de volle 
150 pk 


wordt ingeschakeld met een sinoornspoel in het sterpunt, 


netspanning ingeschakeld tot ca Daarboven 
welke na aanloop wordt kortgesioten 

Slechts wanneer op deze lantste w het aanloopkoppse 
te sterk dalen, wordt een anloop-trafo past of 
sterdriehoekschakeling 

In het algemeen zijn bij het aanlopen van grote K.A 
motoren 3 eritieke punten van belang 

1) het net may niet te veel in spanning dalen 

2) het koppel van de motor moet gedurende de gehele 
aanloop voldoende zijn om het tegenkoppel van het werk- 
te overwinnen en de massa’s te versnellen 

3) de motor en beveiliging moeten op de grote overbe- 


lastingen bij het sanlopen zijn geeonstrueerd 


IOKV Superbatterni 
Viper 00 900* perl | 
‚Door snede BB | 
ı | 
| 
„a = 
| AA | 
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Netspanning zonlat de spanningwiahng E afhankelijk is van de ver 


van aanloopstroom en kortsluitvermogen. (fig. 4) 
Pe verlichting »tant bij 


nen op een afzonderlijke spanning Met het kortsluitvermogen zijn wij uiteraard aan be- 


220 Volt, weike meestal van 10.000  paalde grenzen gebonmden:; Iiermere kunnen wi) meestal 


geen invioed uitoefenen op de netspanningsdaling. Met de 


sanloopmtroom ] of met z, kunnen wij dat beter 


Volt wuardt grtransformeerd Hier 
ben wij dus practisch geen last van 
„panningsi slingen op het krachtnet 
Wanneer een motor bj n vi (fir 
de spanning van het krachtnet dent 
Aalen, zal het koppel van de andere lantoopkuppel 
motoren, die op dat net zijn aange De gegevens van het aanloopkoppel zijn in hoofdzaak 
sioten, kwadratisch met de spanning afhankelijk van eonstructie en materiaal van de kortsluit 
dualen. De toeren iopen terug omdıt kooi. Zij worden door de fabrikant natuurlijjk na overleg 
het tegenkoppel van de werktuigen met de verbruiker opgrgeven 
hetzelfde biijft en de stroom loopt op Bi) het berekenen van de invioed welke de aanloopappa 
hetgpeen kan leiden tot het vallen van raten daarop hebben, moet men er op voorbereid zijn, dat 
beveiligingen. Zeifs zou bij een grot« de motorfahrikant de aanloopreactantie (of cos 9,) van de 
spannimsdaling het kipkoppel kleiner motor meestal opgeeft bi) sterk verlaagde spanning, omdat 
Fig 4 kunnen worden dan het tegenkoppel hij meestal niet voldoende vermogen in de fabriek heeft om 
Wij Iaten bij het aanlopen een de kortsluitproef bij hogere spanning te doen, Het gevolg 
spanningwilaling toe van het net van rund 10 is dat men bij inbedrijfstelling een 15 25 lagere motor 
De spanningedaling van het net is afhankelijk van dk sanlooprenetantie meet dan door de fabrıkant werd opge 
verbeneling van ın en of geven als gevolg van de verzadiging von het ljzer Ook de 
wat hetzelfde is, van de verhouding van de net-impedantie fabrikant van de aanloopsmoorpoel of transformator 
„tot de totale impedanti« dit wil zeggen van motor heeft de vrijh« „il een tolerantie van 15 toe te passen 
voonschakelapparaat wet) Vioorts zal de netrenetantie bij tedere bedrijfsto« stand ook 
Voor het net is niet gelijk zijn. Ken nauwkeurige berekening is dan ook 
niet Ionend. Wel dient men na te of netimpedantie en 
Vor is smoorspoelrenetantie veetorisch opgeteld fig. 4 in het 
langsspannings- verlaging van het net omgrunstigste geval nog voldoende spanning aan de klem 
opgenomen wit het men overlaten 
hoek tuwen aanloopstroom en netsp De hiele koppeltoerenkromme daalt immers kwadratisch 
renetantie resp. weerstand van he met de spanning aan de motorklemmen. Er moet dus nog 
körtsluitvermogrn van bet net voldoende koppel overblijven om behalve het tegenkoppel 
renotantie voon-schakelapparamt van het werktuig ook het ED! van motor en werktuig te 
anniooprenotantie en wer rstand motor versnellen 


netten maken wi) geen grote fout wanneer wij den du 
tern 0 stellen, omdat h dt e 60 di 


van sın Hierin het koppel 
is de netreartantie san de pn Isir trangheidsmoment van motor en 
werktuig bij w 

hoeksnelheid van de mo 
tijed na inschakelen 


zoo pl { Dhrert 
mei por 
met aanlooptraf 
02350 


2000 1500 


Over Smoorspoel Met sanlooptrafo 


so MVA 120 MVA MVA 120 MVA 


Netreartantie ’ 0.08 ph ph 0.08 (> ph 
Smoorspeel 
I “ale 
Totale 145 (ph 
Totale impelan 0.74) 
Aanlooputron j 
1300 A) 1850 


Netspanning \ 1783 \ \ 1885 \ 
Mitorspanning \ \ 1195 1130 \ 
Aanloopkoppel Mn 1.2 Mn Mn 05 Mn 0.4 Mn 
kam 1157 kem (427 477 kım) (427 kgm) 
Tegenkoppel (b 70 70 kom 70 
Annlooptiyd (0 17 sen ser seo wer a8 ser 
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Tevens dient men letten op het Iostrekkoppel van 
het werktuig, daar de beginwrijving ver lal een wezenlijke 
verhoging van het aanloopkoppel van het werktuig med« 
brengt 

Bi) werktuigen als pompen en ve ntilatoren, waarlbı) het 
koppel kwadratisch met de toeren toeneemt, is het risico 
meestal gedekt met een lostrekkopps van 


Dıireete inschakeling 

Wanneer # 0 a1jn, hebbben wij een onelt lıg sterk 
net, waarop wij direct inschakelen Wi hebben nu de grostst 
mageiiike opstroom en koppel Yandwieler 
ling « wikkelkoppen, vooral van wtoerige machines, 
die een grote poolsteek hebben, zullen hierop moeten zijn 
geconstrueerd. De schakı laar moet natuurljk ook ın staat 
un ck m. die een slechte cos hei ft ien 
uf schakeleı 

Bi) Staatsıni) wen bestaat een grote voorkeur voor de 
direete inschakeling op het net. dus zonder aanloopappa 
rat 

De voordelen zijn dutidelijk lage aanschaffingskosten 
eenvoud en geen bedieningsfouten 

Direete inschakeling is alleen mogeljk wanneer het 
kortsluitvermogen vokdoern ro is (zie tabel I) of de 
netreaetantie voldoende klein is, om geen ontoelaatbare 
spanningsdalng te krijgen. Daar echter bij ons het meren 
deel van de stroomverbruikers rondom de centrales ligrt 
en de afstanden dus gering zijn, is het kortsiuitvermogen 
niet guuw te klei 

Alle worden direet ing 
schakeld. De motorschakelnars staan bij elknar in een kus 
tenbatterij in een afıesloten ruimte en worden op alstand 
bediend door een drukknop bij de motor De motoren zijn 
met zekeringen beveiligd tegen kortsiuiting, en daar het 
sterpunt van het 300 Volt-systeem is geaand ook tegen 
aardsluiting; tegen overbelasting zıjn de meeste electro 
motoren in 3 fasen beveiligd met thermische relais alles 
vemonteerd op de« ventrale kastenbatten; 

worden tot 1500 pk 
eveneens direet ingeschakeld 

Ook hier staan de motorschakelaars bij elkaar op een 
rail-svsteem ın sioten ruimte. Zij hebben inschakel 
magneten voor geljjkstroom en worden vanaf een schakel 
zuil bij de motor bediend 

De Kevrolle schakelaars hebben in deze bij ons een gu« ck 
staut van dienst 

De beveiliging geschiedt bij de 10 kV motoren met diffe 
rentiaalrelais; bij 2 kV met eleetromagnetische moment 
werkende relais voor kortsluiting en zoveel ms elijk met 


thermische relais voor overbelasting 


De sterdrichoekomschakeling 

De sterdriehoekomschakeling is bij Staatsmijnen weinig 
populair en wordt nog slechts in speciale ge vallen nieuw 
toegepast 

Weliswaar worden aanloopstroom en koppel in dezelfde 
verhouding verkleind ten opzichte van dircete inschakeling, 


maar men heeft geen keus in de trap en zit zowe | voor aan 


loopstroom als koppel vast aan 13 van de driehoekstand 


Men moet dan ook terdege controleren ofmen ın sterstand 
nog voldoende lostrekkoppel en versme llingskoppel over 
heeft om het werktuig op het volle vereiste toerental te 
brengen 

Voorts schakelt men van ster- op driehoekstand de wik- 
kelingen af en in op het net, hetgeen een formidabele 
stroomstoot geeft {zie oseillogram I). Bij het afschakelen 
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de wordt de 
wt kwwirutisch verlangt ter 
san de motor. Het k ppei natuuriyk ook 
Veronderstekl dat wi 


klinmnen 


“iroom ınt 


opzichte van ch spanning 

de transformator 
Ook hier du 

zeifde m 
Men h r 
Men kaı 


rwaarlozei 
verals bij n stroom dk 
verkleimd ten opzichte ı inschakeling 


keuz 


sehakelinyre 


tray 


verelullende Ikwr 


sanlopen kort t« 


siuiten, kan men de gmote 


tussenstand 


kan men het 


vermijden 


terpunt van de trafo verbreken, waartn de 
iftakking als smoorspeoel werkt 

Dre autotrafı 
klein ki 
laag nankopkoppel, omdat men erı 
dan met dk 


tabel I resp. fig. 6 


is met voordeel ti op plaatsen in 


het net met ırtsluitvermogen en bi) mwtoren met 
grotere beperking varı 
de krıyyt 
ki 


Schakeling 


bij 
ppeiverlasing FAT 
verprenmd echter 


upparutuur en 


er geeompfhieeerd en kosthaar 


aanloopsmoorspoel 


het voorschakelen van een impedantie neemt m 


Voor 


lang en voorts is d 


met 20 weinig m erstand 


st 


we 
men dan de 
hovofdzank Wattloze 


stroom meer drukt dan een even grot: 


verwurmimng 


im stroom, zodat een 
reartante dezs 
stand 
iet in dezelfde verheouding verlange als het koppel, omdat 


met de 


weer 


schruik van een smoorspoel wordt de aunlo pstroom 


de netstronom linenir danlt aan de motor 


en het koppel kwadratisch 


spanning 


Bi) motoren met lang aanloopkoppel moet men dus voor 
ziehtig zijn (zie tabel I). Verder is men volkomen vrij in de 
van de prontte van de In onz« 


keuze hbedrijven 


de grootst mogeljke beperking van de sanloopstroom 


meestalgeen vereiste, omdat het kortsluit vermogen merstal 
is. Bi) 
In; het 
de koppeling, d 


zeer belangrijk voondeel is, dat men 


heeft 


werktuigren is het juist de ruk 
anlopen te beperken ın verbamd met de sterkte van 
ken 
omschakel 


zunder 


in tandwielen en layers 
stroonmtoten omdat de 

Vımrts kan men de 


matorwikkelr 


onder 


kan worden kortgesioten aseillogram ID 
sinoorsporl in het sterpunt van de 
wanndoor men slechts 


welke 


plantsen met een 


Iaar kan volstaan 


schnkel 


schuke en 


kunneı 


vermoyen 


heihoeft n en men de 
belast 
ıpstroom loopt de werking 
terug 
t de hand kan worden 


berekend 


witomntisch tot een minimum 
tiydrelais ofn 
Is de warmte 


zelfs 


afvoerr er op dan 
in bedryf biiyven 
grote envoud ı 


berliening en layı 


chaffın ven wıı verlal de voorkeur aan de 


wanneer direrte inschakelit met meer 


toegrepast (zie 16) 


kan men berekenen. dat de arbeid nodıg 


vereiste toerental te brengen, in de 
mgrzet, Deze 
inkelyk van het te versnellen @D°, het 
werktuig, 


brengt in een aantal seconden de aanloopkooi op een zeer 


m « 


rotor in warn m worden warmite 


lwwverlheid ıs aflı 
het tegenkoppel van het 
Temperaturen van 300 worden 


hogr temperatur 
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Ar hepren door sei thern 


relnis 


ton Inatbaar geacht Deze huge temps raturen hebben 
een ongunstige invloed op de kristalvoerging in het koper 
Het materiaal wordt dus thermisch zeer hocg belast 
ledere afwijking van de normale toestand hetzij door trıl 
lingen of in de warmte-alvoer kan vernielend op de aan 
loopkooi werken De warmteoverdracht van de koot op 
de rotorblikpakketten en de warmteenpaciteit hiervan is 
dus zeer belat grijk 

Het is jammer, dat aun de verbruiker van motoren ın 
deze 26 weinig gegevens ten dienste stasn Bijna alle eigen 
schappen van electris he machines zijn in de V.E.M.E.I 
verankerd Wanneer wi) echter een \. motor b.v. van 
een pomp buiten gebruik genomen hebben en later ann een 
ander werktuig b.v. een ve ntilator weer willen toepassen 
moeten wij maar afwachten ol dat gnat. Het toerental en 
vermogen zijn natuurlijk bekend, maar het toelaatbaar 6 D 
niet. Dikwijls gnan dan na verloop van tijd de staven kapst 
en worden ze weer vernieuwd en wı) weten niet of het met 
een andere motor, die wij nog he bhben,. beter zal guan 


Wi) houden als vuistregel ongeveer nan dat zonder 


tegrenkoppel bij 2 direrte inschakeling op volle netspan 
ning een aanlooptijd van en. 30 seconden nog to« lantbaar ıs 
wer 
M 


versnellingskoppel 

De Heemaf heeft ons kort geleden eveneens een sieutel 
gepeven om schter het to« Iantbaar D’ te komen., die, 
onze regel betreft, voor motoren van 1500 toeren op het 
zelfde neerkomt 

In fie. 7 is het temper ituurverloop in U van rotor en 
stator weergegeven, benevens van een thermisch relaıs 
{BBC type ST) bij het inschake« len van een kortsluitanker 
motor. waarvan de rotor is geartöteerd 

Men ziet duidelijk de ınvio« d van de hoge rotor-tempera 
tur op de statorisolatie, jets wat bij normaal aanlopen 
natuurlijk in veel geringer plants vindt, Bij 100° 4 
temperatuursverhoging van de statorbandage werd de 
staterstroom uitgeschakeld. De rotorverwarming was toen 
325 0, het statorkoper (gemeten met thermodlement en 
geisoleerd opgestelde mV-meter) verwarming 56 C en het 
thermisch relais 58° €; alles dus boven omgevingstermpse 
ratınır 

Het thermisch retais (tijjdeonstante 20 min) is geen af 
doende beveiliging tegen te hoge rotortempe raturen zoals 


bij herhaald ins« hakelen of bij geblokke« rd werktuig kan 


voorkomen 
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Vormalisering vÄn stroım- en koppel-toerenkrommen 


Door de verschillende aanlor pkarakteristie ken van de 
werktuigen constant, rechtlijnig en kwurdratisch 
nemenrd koppel past ook hier niet jedere motor op mler 
werktuig wanneer het vermogen bij het volle toerentul 

Ken motor kan bij een pomp gned voldaan he bben en bij 
eenzelfde vermogen en toerental een tı insportband miet 
Iostrekken 

he bhen daarem sterk de behoefte (zie 8) 
de aanloopkarakteristicken van motoren in klaswsen 
normaliseren en althans de belar grijkste punten vast te 
leggen. zoals ook in Am« rika is gebeurd (N.E.M.A 1945) 

Deze worden dan op het type plaatje van de motor ann 


yepeven 


Statische condensatoren 


Toen de belasting van de chemische bedrijven na de be 
vriyding sprongsge wijze naar boven ging, werden wu al 
spoedig gerlwongen zoveel mogeljjk vermogen wit de be 
staande opwek-, transpert- en verdeelinstallsties te halen 

De verhouding echter van de nuttige Wattstroom tet die 
werkelijk aan te voeren stroom die de installaties belast 

de cos. dus is bij deze bedrijven niet frau en “tal 

0,7 

De reden hiervan is, dat vrijwel uitsiuitend robuste kort 
sluitmotoren worden toegepast, de kleinere typen steeds 
gesloten, de grotere ver Ial langzanm lop« en met grot« 
htspleet 

Deze motoren vereisen dus een grote magnetiserings 
stroom. Indien wij de Wattioze stroom ge heel konden 
eompenseren, zouden wij een w hogere belastbaur 
heid van alle installaties kunnen verkrijgen Dit lantste ıs 
eeonomisch niet te verwezenlijken. Het kabelnet ıs betrek 
kelijk klein, zodat van mpensatie door de landstroom 
van de kubels niet veel terecht komt 

Synechrone eondensatoren komen niet in rking 
daar deze een te lange levertijd hadden, een te geconcen 
treerd Wattloos vermögen leveren en de schake linstallaties 
ook niet op een zodanige vergroting van het kortsluit 
vermogen zijn berekeı d 

Zo kwamen wij op statische eosmdensatoren en daar de 
verbruikers in hoofdzaak bestaan wit 2000 Volt motoren 
zouden wi) ondensatoren moeten tor passen 
Hoogspanningscondensatoren voor rbetering zijn 


bij mijn weten in Nederland nog niet veel toegepast In 


E. 
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Voorbeelden. _.. | 

Koppel_toerenkrommen 

voor 750 /min geiden de laagste waardan 


wor 150 000 1500 /min 
wor 750 omw /min magste 


procenten 


bij 2100 Volt,elk« 


heklentsels 5 lapı 


Laboratoriumproeven G.E. 
bi K.E.M.A. 


General Ki 
eopend. Hanipapier! 


werrstumd verwijce 


1046 1947 hebben wij hier een studie van grmaakt, Als 
voordelen zugen wij de zeer korte levertijd, geen ve rhoging 
f 


van het kortslutverm« 


gen als bij synchrone condensatoren 


gverine onderhoud doordat draniende delen ontbreken 
witerst geringe verliezen en de grote deelbaarheid, dit wil 
zeggen op te lien in de ge wenste eenheden « p de plants 
waar men ze hebben wil 


Als nadeel beschouwden wij: de jgrotere « mplientie en 


errassingen, die wij met in- en uitschakelverschijnselen 


elijk achtten, de beperkte referenties in Europa door 
geringe tin passing en de 


met de 


open bouw van de kleine een 
daaraan verbonden moeilikheden met de 


koeling in de chemisch agressieve atmorfeer 


Lit de gevarieerde van levertijd, prijs en 
constructies kwam in 1947 de Amerikaanse General Elce- 
trie uitgesproken naar voren. Wij hebben daar cen proef 
batterij voor 1100 b kW en 2000 Volt bestell en na enige 
mannden proefbedrijf, in- en witschakelproeven en keuring 
bij de K.E.M.A. hebben wi) 13 batterijen van 1100 b kW 
en 2100 Volt nabesteld bij G.E. Het merendeel hiervan 
staat thans ongeveer een jaanr in bedrijf. Na de devaluntı 
hebben wij na uitgebreid onderzoek door de K.E.M.A. 16 
batterjjen van 300 b kW 2100 Volt besteld bij Philips 
waarvan de levertijd thans nog niet is verstreken 

Conmstrueties 

E. (fie. 

I batteri) bestaat uit 87 eem-phase cond. elk voor 12! 
ndensator bestaat wit 12 elemen 
element 1050 Volt 

dus 16,7 kV mm 


papier tegen bak 


par ıllel, in serie). duselk 
Idsterkte, het ge myeven ds 


In pyransol reerde 


ındbare koolwater 
(2 \lles ın her 


ut elk voor kW 
eondensator is ondergebracht ın een 

druk, ten minste 12 at. Elke con 
wit 768 elementen elk beveiligd door een 


De elementen liegen in 3 series, zodat de 


TOO is papierdikte 0,08 mm, veldsterkte 


door olie. Bovenin stikstofkussen, 
wlnbben inometer, drukmembraan 


- Philips - cond. 


Op voorstel vanen door de K.E.M.A. zijn onderstaande 


proeven in Arnhem genomen om een ıindruk van de ther 
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I Nurmaal aanloopkoppel. Normale aanloopstroom, 
un pkoppri. Lage aanloopsti D. aan { 
et ip A nor ‚a E. 
a h met rotor r zwäare aan 
De kuppel- en stroomtuerenkrommen moeten voldoen aan de, 
volgende 
wand. 
re tof. Elke nd. met ontl. weerst. 65 
1% sioten bak. Voorts zekering 10 
bay vollast lensator bestant 
2100 
Mkip 130%, panning 
A N 23.4 kV mn 
k 
Ye w ı MG opgelaste 
torstroos 
| 


mische en eleetrische 


eigenschappen te krijger vandeG.H 
condensatoren Later zijn deze proeven met enige wijzigin 


gen in overleg met Philips voor haar p oduet herhaakl 


1. Di-elertrisch verlies ten pzichte von spanning 
Bi; G. E. en Philips b« ide zeer gering, zuodat ın beide 
di8leetrien vrijwel geen jomisatieproces Bij Plulips ook 


niet na 5 kortstuitingen op 00 Volt. waarna ook de capa 


eiteit nog dezelfde was ok ‚8800 V gedurende 1 minuut 
Bi) hebben wı leze lantste proeven jet yedaan 
2. verlies ten smichte van de 
G.E. fig. 11} vertoont een sterke verlu ging van 

bs) temperatur Het maximum is ongeveer bij 


De practise he betekenis hiervan daar het hoge 


diäleetrische verlies de temper tuur weer doet stygen. 


Pit bleek uit een volgei de pro«f fitiyd) bij 2000 \ 


en so omgrving 

De temperatur waardewir de fg eerst toeneemt 
tot na uur bereikt, en daarnna weer afneemt 
by Philips fig. 12 
Uitgevoerd in drukloze toestand bij 1000 Volt. Men ziet 
een uiterst geringe stijging boven het minimum hetgeen 
gunstig is voor het behoud van de thermische stabiliteit 
bij hogere temperaturen De relatief hoge ve rliesfactor van 
de bekleedsels ten opazu hte van de bakwand is niet ver mt 
rustend, daar de absolute waarde klein zal zijn en op ce 
thermische stabiliteit van de hele eondensator weinig in 


vioed zul hebben 


3. In; erhoogde spannıng en temp 
ratur 

a 

buy Ven6 omgevıing ıs hbakwand 12,5 4 

bi 2000 \en& omgeving hot spot 26 4 


bi} 3000 Ven6 U omgeviıng is Ist spot 54 

Dit gedurende 220 uren 

Bij 3000 V en 45 C omgeving Is na 32 uur doorslag 
treden. De temperatuur wi rdt gernamd 100° 

Conclusie: het temperatuurnivenau wel van zeer grott 
invloed op de overbelastbaarheid 

bi Philips 

Na enige verbeteringen in de eonstruche we rden de vol 


gende krommen opgenomen bij 2400 


na 15 uur stabiel 

temp f (tijd): verwarming 27 7 (is gering) 

druk f (tijdj: het drukverloop niet goed verklaar 
haar. De begindruk van 20 kr em’ stijgt na 5 wur met 75 
tot 35 ke em’ en da daarna werr tot 15 kg em’ en ma 


s0 uur nog niet stabiel 


Na deze proef werd bij 10 overpanning en 
omgeving gemeten f (sp.). Dit guf geeı dalende tg 
bi) stijgende spanning dus geen veroudering 

Wel is de it jets geda 2.35 ook treedt 


drukverlaging op; we licht was in het begin de olie niet met 


het gus ve rzadıged 


Tıjd door 
Als eleetrische veiligheidsmarge we rd van beide fabrı 
katen aan de afzonderlijke wikkek lementen een tiyddoor 
slagkromme opgenomen 
Als K.E.M.A.-norın gold 2,5 E, na 100 uur bij< 25 ( 
GL. gaf een vloeie nde kromme, die wijst op een ge 
matig produet 
bij 2,65 E, na 100 wur doorslag 
bi) 2600 V na 200 wur geen verandering 
Philips. Daar Philips de wikkels in hoge drukvaten 
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heeft ten einde klardestien aanwezige 
luchtbelletjes een hogere 
te geven 
drukvaten gemaakt wanaı de wikkels ın 


waren gebracht 


dat Plulips’-produet noch in thermisch 


had zij voor deze proef klein 


Bij 2,5 E na 100 uur geen 


de K.E.M.A.-proeven is op te maken 


noch ın eleetrisel opzicht de mindere 


van G.E. hetgeen bij de betrekkelijk ge 


ringe toepassing In Kuropa en dus genngt 
ervaring van als een pmerkelijke 


prestatie mag worden beschouwd 


Rentabiliteit 


Op het hoofdschakelstation Ntikstofbın 


dingsbedrijf kwarmen wi) 10 te kort 
op het aan te voeren vernmu gen 
Daar wij op de laagspannir gszijdle over 


2 rails beschikken (zie fig 18) kunnen wı 


‘en van de 12 trafo’s van ak 


reserve beschouwen en alle andere veilie 


vol belasten. Met cos % 07 hebben wu 
dan de beschikking over 2160 kW per trafo 
van kV A 

Met condensatoren zou men theoretisch 


de trafo met 3000 kW kunnen belasten 


wanneer men 2960 b kW parallel = huakelt 
Schakelen wij 1100 paralle I per 


trafo. dan winnen wij #75 kW 2 


of bij 11 trafoeondensatoren 
175 225 kW 


De totale be lastbaurheind wordt 
11 (2100 #75) 8325 kW of bij 


10 kV 1870 


tanschaffingskosten 


a) De condensatoren «hl kostten ım 
1048 compleet montcerd met veiligheden 
rond f 15,50 5b kW 


Fig, 100, 


Fig. 100 
Totaal 12 1100 f 15.50 fzn.com 
Levertüd inel. montag« maanden 
bi Zonder deze condensatoren zou men minstens hebben 


moeten kopen 2 trafo’s 2600 kVA, hoogspanningsm hakı 


E. 
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lung wer Donden 


‚ tor 


N 


laars en 10 kV kabel voor de 30 A verschilstroom vaı 
Maurits naar Stikstofbindingsbedrijf; kosten f 145.000 
Levertijd inel. montage 2! % juar 


De totale beiastbaarheid is dan 13 2100 270 kN 
of 10 kV 2210 Amp 


I: paring 


a) Kendementsverbetering van grnerator 


verbetering van 0,7 0.87 
kw 
113 kW 
by 2 trafo's ijzer koperverlies kW 
kalwelverlies bij 2210 A zunder 
Ms BR a 183 mm 
kalwiverlies bij 1870 A met 


ver 8 kabels Ms SBB a 185 mm? 210 kW 


verliezen van cond. zeif 0,2 


totaal 


Besparing 


IRT kW minder verlies geeft bij continu-bedrijf een b« 
parıng van rond f 10.000 jzuar zuulat het verschil in aun 
schaffingskosten met condensatoren reeds is terugverdiend 
con wibreuling met truafo’s en schakelnars zou 
kunnen zın geleverd 
\rel helangrijker is echter de 10 grotere stikstof 
proutuetie en de 10 reserve welke gedurende die 
is verkregen 
Op het oude schakelstation Gasscheiding was de renta 
Inliteit minder frappant 
!. De Amerikaanse condensatoren waren niet meer 
veel goedkoper dan de I uropw>e vanwege de inmadedels in 
getreden devaltmtie 
2. In dit station is slechts een tekort aan reserve en uit 
niet aan direet vereist verms sen 
3. De trafo's kunnen slechts 3 4 worden belast daar eeı 
montbreekt zedat wi) per condensator minder 


kW kunden winnen 


Fit nauwkeurige berekeningen bleck, dat bij 900 b kW 
per trafo het verschil tussen de bs sparing aan verliezen en 
le jaurlijkse afschrijving van de aunschaffingskosten z« 
unstig megelyk wordt 

Deze eondensatoren zijn in bestelling bij Philips 16 m 

b KW 


verwlgd 
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Enige beschouwingen omtrent de, bij toepassing van de rekenmethode 
volgens Cross in aanmerking komende factoren, met inachtneming van de 
graad van inklemming ter plaatse van de opleggingen en fundamenten 


Dipl. Ing. E. A. F. HUBER 


Summary: 
It is simple to take into accnunt the grade of fixing at bearings and foundatıi 

The influence extends to the faetor of transmission and the ngiditv. as well as 
quence of load perpendieular on ti bar axes and horizontal forees, scting in th« 
frame -construetions 

Apart from the general terms for the quantıties ale ventioned, til 


weurning spectal case ıre enllected ın tables 


Bij toepassing van de rekenmethode volgens Unoss kan 
met elke willekeurige graud van inklemming van het 
drasibaar aangesloten tot het volledig ingeklemde opleg orden uitgedrukt als funetie 
punt op eenvoudige wijze re kening worden gehouden Kl 
De keuze van de grand van inklemming biyjft uiteindeljk 
san het inzicht van de constructeur overgelaten, die van wit (2). en (5) blijkt 
gevaltot geval, naar gelang van de omstandiggheden, die zich 
inderdand voordoen, hieromtrent zal moeten besiisen 
\chter elkaar zullen worden behandeld 
1. de overdrachtsfaeteor 
RB d 


C. de invloed van lIoodrecht op de aslıyn «der 


Men verkrijjet 


gerypende krachten 
de invioed van horizontale ın de aslıjn van 
werkende krachten 
1. De werdrachtsfacto 
Stel de vrij-opggele lieger bij B den 
het moment Mag (fig. 1), dan ı> 


BB. Dr 
El mai 
I ‚een knooppunt B, dat belast is met het primmir 
De hoekverdramng moment Mg. stuf met elkaar verbonden staven moeten 
dezeilfde 


deling van het primaire moment geschiedt naar 


verder is de stijfheid S van de staven 

gevolge van inklemming ter plaatse van de 
ger 4-R ın B belast door 
ıdrasiıng ındien % \ moment Ma. het moment M WM, we kt (fig 


kregen door in A een moment M aan te brengen, Dan blükt uit ecı 


van ınklemming ı wi f wordt, wanneer de lıg 


envoudige afleiwline de betrekking 


de hoekverdraaung in A op de gewenste 


teruggebracht (fig. 2). De door M, opgewekte hoeks u “HI 


‚draating moet dan 4 


tig. 3 
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ermimdert 
ı striekwart 
lan verkrigt ı 


en Mu. Ik 


windt 
Iranıbaar en bu 


het inklemmimngest 


Welk mon meet ım t 


p bepanlch klrınere wannd 


terug te brengen? if 


. 


hrenge 
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I rden in de von it een eenvondige berekening blijkt 
‚ande m lan resp, met In tal 1 kınnende hbelastines 
kwaurt, helft zijn waande, en stelt virlke ie y ie dl sarden von 
tt; 7) en voor k,enk .d ntabel 
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P, 
| | | 
> 
; 
- 
r 
4 
A ? 0.1873 0,0125 ri 
! 
Bt. 64 


inklemuming zoals in tabel I’. Voorlopig wurdt verondersteld, dat de 


or de belastingsgevalllen by vrij draaibaar aan de fundering is sangesloten (fig. 6) 


gevem Dan kan de hoekverdrasiing in punt F op eenvoudige wijze 


berekend worden en men verkrigt 


velsjk 


\oorts moet het moment M, worden bepaald, dat 
moet worden aangebracht om de hoekverdrasimng 


te brengen op 4 


Poor het moment dt in punt A het bujkomstige 
moment | opgewekt, dat bij M..moet worden 
preteld (fig 


it (27) en (38) 


Wi recupituleren 


7" 


Fig. 8 
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TABEL T, 


De invloed van horizontale, in de asiyn van de regeis werkende krachteu 


graad van inklemming 


pmerking n 


I vry druaibaar 
gedeeltetijk ingeklemd 


idem 


Indien op de verdieping die onder de ogen moet worden 


gezien, een groter auntal gelijke staven aanwezig zijn 
waarvan de lengte h_ en het traugheidsmoment bedraagt 
strekt het tot aanbeveling 


met deze gronoth len op de vol 
gende wijze rekening te houdı 
Im 


Stelt men 9 Cr, waarbij willekeurig gekozen 
hm 


constante betekent, dan ıs 


Bi) variatie van de grand van inklemming verkrijgt men 
de in tabel T, bijeengebrachte wtkomsten 
Wanneer alle vertienle staven even lang 


men 


/ 
k, 
(36a) \ 


Nadat het stanfsysteem met de primaire momenten M 
en MM, belast is, verkrijgt men door vereffening de inder 
daad optredende kop- en voet-momenten als funetie voor 4 
De ınwendige kracht die door de stijl m opgenomen 


wordt. volgt uit fig. 8 


De gezamelijke kracht 


fir) (37) 


Dowr #1, verdieping voor verdieping )k te stellen 
de uttwendige kracht H_ kunne bekend,. 
door verkregen vergelijkingen de wnarden var 
worden bepanld 

Voor het speriale, in praktijk meestal vo 
veval.n.. dat h h, verkrijpt 


H, 
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KORTE TECHNISCHE BERICHTEN 


Uitbreiding van het Orange Bowl Stadion 


Het aantal zitplaatsen van het Orange Bowl Stadion in 


Miami (Florida) is vergroot van 37.000 tot 60.000 met con 
werkwijze, die snelle en economische constructie mogelijk 
De pehele uitbreiding is in 75 werkdagen tot stand 
gehracht 

De trıbunes aan de lange zirde van het veld zijn ovaal 
in plattegrond: aan de korte zijden bevinden zich recht« 
tribunes. De nieuwe zitplaatsen zijn achter de ovale tri 
bunes saangebracht Zoals wit fir biijkt is het 
geheel een dubbele tribune geworden, waandoor de afstand 


van de achterste plaatsen tot het veld niet te groot werd 


Fig. Vertienle 
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Stalen kolommen en ligger 


tetonnen 


mwest gewenste 


je 


verkami hiermeer werd 


aan de windbelasting, die 

montagı 
en versnehl 
manteren. De „panten vos 
Inne tegriyk 
De construetie van hei 


beperkt tot a opdat ven plant gemakkelijk 


twee man kon werden gedlragen. De verticale betonnen 


platen werden gestort ın st 
De bevestinng 
met > 

werd met muastiek 


hirlleruche 


s. een vioer van geprefabriceerd« 


zittingen bleken de voor 


ing te 


ven het termeio Ion fi 


de kolommen wordt 


„pertak ee lumken 


stalen draagsysterm werd 


op de gromd drie 


te stellen en al ern gehrel 


het bovenste dek werden mrt 


twrr kraneı 


betonnen dek biijkt wit fig. 2 


werd; de lengte der platen werd 


alen bekistingen, die er tegelijk 


in de vertionle platen en de 


Inmitten. Ik 


gerlicht 


n z1jn gene 
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itisch hezi 
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ding was ck 
die ın de Inatstı 
euw de resultaten van zijn 
wke, omderzeekingen publiweer 
nermt, met 
che „ulzank van 
enties it gebied hand over 
vementltteratuur 
bemwwilukt, 
chappei 


betrokken 


bewerkt. Tot 


door 


Boove, The chemistry of Portland cement (1947) 

Het boek van Deeyrus geeft ven tot 1947 bijgewerkt« 
amenvatting voornamelijk van de nieuwere litteratuut 
waarbij verschillende malen wordt witgegaan van de stand 
van zaken in 1980 - 1985 en de verdere ontwikkeling wordt 
behandeld. Ook de oudere litteratuurgegevens worden ver 
meld, Men kan dit werk dus zien als een vervolg op het 
tnwek van Lea en Desch, waarmede het ook in indeling en 
beouw overeenkomst vertoont 

De gehele stof wordt in het theoretische deel behandeld 


in een achttiental hoofdstukken, waarvan de eerste acht 


meer algemeen zijn en de toestandsdiagrammen van de in 


sanmerking komende twer en meer-componenten 
systemen bevatten. zowel met het oog op onze kennis 
betreffende de P-( -clinker en de hoogovenslakken, als van 
de na combinatie met water gevormde gehydrateerde ver 
bundingen. Hierbij worden ook hoofdstukken gewijjd aan 
le reanties de cementoven, de keuze en mengverhoudıng 
der grondstoffen, speciaal met het oog op het door branden 

sinteren te verkrijgen resultaat en het hydratatieproc« 
afslunting volgzt hierop een hoofdstuk over de hydratatı 
van Portland cement. In de hoofdstukken N XIII worden 
vervolgens behandeld Portland cement. tras en trascement 
en aluminiumseerment, waarbij ook aan de 
meuwe cementsoorten aandacht geschonken wordt 

De slothoufedstukken behandelen de aantasting van mor 
tels en beton, specinle cementen en eigenschappen van 
mortels en beton, het aggregnat en zijn wisselwerking met 
lwpmakte ntbestanddelen en ten slotte twee hoofd 
stukken. die meer het anderzoek en de keuring van cement 
raken, n.. de fynheidsbepaling en de bepaling van de vrıije 
kalk. Het is jammer, dat de schrijver de hoofdstukken, die 
eventueel de praetische betondeskundige zouden interes 
seren, wel zeer summier behandelt. Van de hoofdstukken 
die daaronder te rekenen zin, geeft dat over de aantastıng 
en weerstand van beton nog wel een behoorljk overzieht 
maar de beide andere, over speciale cementen, de eigen 
schappen van morfels en beton en het hoofdstuk, dat han 
delt over de aggreguten, bieden niet wat de rumm gesteld« 
titels zouden doen verwuchten 

Van geroot nut voor de cementonderzoeker en de labora 
tormumwerker ıs daarentegen het samenvatten in een twer 
de deel van een schat van eijfers en gegevens wit de vak 
hitteratuur. Voor hen wordt daarndoor de waarde en tevens 
de leesbaarhent van het geheel in belangrijke mate bevor 
derd. De sloteomnelusie is dan ook. dat dit werk voor de la 
boratoriumonderzoeker onontbeerljk ıs, en het voor de 
practuykman slechts betrekkelijke waarde zal hebben 

Loney nr Bart 
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Machinefabriek 


„De Volharding” 


- machines en moloren 


v..HAARLEM 


NA 18 UUR 23083 


BRONBEMALING 


tegen brand, door een 
ATLAS-SPRINKLER 


installatie. Het betekent N.V. Staaldraadkabel- 
tevens een belangrijke en Herculestouwfabriek 
verlaging van Uw ver- 
zekeringspremie. 


v.h.J.C.DEN HAAN 
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NIJMEEGSE METAALINDUSTRIE N.V. i.o. 


THIIMSTRAAT 139 — Tel. 21295 (K 8800) — NIIMEGEN 


Stoomketel-revisie. 
Pijpleidingen. 
Montage. 
Constructie-werken. 


Degelike uitvoering verzekerd 
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IMPORTEURS 


RAPID MOBIELE 


Dorr 


classificeer-, meng- 
en indikapparaten 


Oliver 


trommel- en schij- 
venfilters en Sweet- 
land drukfilters 
worden overal ter wereld gebruikt in ertsverwerkings- 
installaties, loog- en wc loties, olieraffinoderijen en 


voor de fabricuge von cement, kalkmelik, suiker, papier, 
kunstmest en vele andere stoffen 


Ook voor 


Rioolwaterzuivering 
en woterbehandeling leveren wij speciole apparaten en 

oniwerpen complete installaties 


DORR-OLIVER N.V. 
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GEBROEDERS PRAKKE | | EN 
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te EIBERGEN 


TEL. 370 4 rn S. E. M. 
(K 5454) Eleetromsetoren 


\ Uit voorraad leverbaar. 
Fabrikanten van: 


alle soorten TECHNISCH BUREAU ELECTRA 


lederen drijfriemen OUDE VARKENSMARKT 3. LEIDEN TEL. 24352 


lederen pakkingen 


noai- en bindriemen 


massieft rond lederen ASSA- GIETWERK HANDVORMWER 


snaar 


LLITT 
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NEW 
DEPARTURE 


Hermetisch gesloten Kogellagers 


Stof-, stoom- 
en 
waterdicht 


De levensduur van uw artikelen hangt voor een groot 
deel van de lagers af. 


New Departure gesloten kogellagers gaan langer mee, 
omdat vuil, stof, ja zelfs water en stoom niet binnen kun- 


nen dringen. 
Bovendien zijn ze zellsmerend, zodat U er niet meer 
naar hoeft om te kijken ! 


"Nothing rolls like a Ball” 
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Gestampt - Gedraaid - Gefreesd - Gegoten - Geforceerd 
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EERSTE LIMBURGSCHE FABRIEK VAN ISOLATIEMATERIALEN 


- ALLE ISOLATIES - ADLOZE EREN 
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TEL 9063 — BANKGIRO 17326 KALDIBORNWEGS 
HEERLEN 
Voor BOUWINDUSTRIE en ISOLATIEWERKEN steeds uit voorraad 
leverbaar: 


GLASWOL:  ıos ais in matvorm. 
STEENWOL: io, in dekens en matrassen genaaid op gegalv. gass. 
ISOBETA: isoistiestenen en -blokken voor koelhuizen. 
KIESELGUHRSTENEN:: aıe soorten, ook prima importkwaliteiten. 


STEENWOLSCHALEN. GLASWOLSCHALEN, LUCHTCELSCHALEN 
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VOOR BEDRIJFS-KOELINSTALLATIES 
CAP. 300-2000 KCAL/H. LUCHTGEKOELD 
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